RIVISTA MENSILE PER LA J DIFFUSIONE DELL’ ELETTRONICA \ 

ANNO I - N. 4 APRILE 1971 SPED. IN ABB. POST. GRUPPO III - L. 350 



CERCAMETALU, 

CERCATESORI IN SCATOLA DI MONTAGGIO 


■ LIBERTA 

PER I RADIOTELEFONI 

■ UN ALTOPARLANTE 
RIVOLUZIONARIO 


■ CONTROLLO 

DEI DIODI DI POTENZA 

■ OSCILLATORE 

A FREQUENZA VARIABILE 






































S„,«t«ur éSo'TZ / // 

JE SERIE CON CIRCUITO RIBALTABILE ! ! ' 

4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 20.000 ohms x volt 

' STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esternili! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 



IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIÒ PER FACILITARE L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE ! 




J^ccord di ampiezza del quadrante e minimo ingombro !C.nm. ) 

'“Record di precisione e stabilità di taratura ! {1% in C C. - 2% in C A i) 
J^ecòrd di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura! 
J^ecord di robustezza, compattezza e leggerezza! (3QQ grammi) 
'“Record di accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 
"Record di protezioni, prestazioni e numero di portate! 


IO CAMPI DI MISURA E 

80 PORTATE !!! 


VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. mass imi. 

VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV. a 2000 V. 

AMR. C.C.: 12 portate: da 50 uA a 10 Amp. 

AMP. C.A. : 10 portate: da 200 n.A a 5 Amp. 

OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore di 100 Megaohms. 

REATTANZA: 1 portata-, da 0 a 10 Megaohms. 

CAPACITA': 6 portate: da 0 a 500 pr - da 0 a 

0,5 | t F e da 0 a 50.000 iJ in quattro sca!e. 

FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V. 

DEC1BELS: 10 portate: da — 24 a -h 70 dB. 

Inoltre v : è la possibilità di estendere ancora 
magg nrmente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progetta* dalla I.C.E. 

Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate. 

Circuito e'ettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura. 

Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
ci a . j ... z. ra.'Jr'7_;.n j a iu. a..... ..u .t.,, di poter 

sor-p-:L:c s.vr a 3 acciò n.....i od erronei anche IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!! 

mille volte Superiori alla por: a me ?!!! 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette su! circuito ohmetrico. 
li marchio « I.C.E. » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 


PREZZO SPECIALE propagandistico L. 14.850 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all’ordine, od 
alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adopeiare i! rester con un’inc inazione di 45 radi senza doverlo estrarrr da esso, un suo doppi" .ondo no i visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amarantd; a richiesta: grigio. 


ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTESTER 680" 


PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

r a n $ t est 

MOD. 6 62 I.C.E. 

Esso può eseguire tut¬ 
te le seguenti misu¬ 
re: Icbo (Ico) - !ebo 
(ledi - Iceo - Ices - 
Icer - Vce 1 sat - Vbe 
hFE (0) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per ! diodi. Mimmo peso: 250 gr. - 
Mimmo ingomoro: 128 x 85 x 30 mm. - 
Prezzo L 8.200 completo di astuccio - 
pila - puntali e manuale di istruzione. 




VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) M00. I.C.E. 660 

Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm - Tensione C.C.: da 
100 mV. a 1000 V. - Tensio¬ 
ne picco-picco: da 2,5 V. a 
1000 V. - Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d’mgresso P.P 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C.C.; V- 
pìcco-picco; Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale -Prezzo netto propagandistico L. 14.850 
completo di puntali - pila e manuale di istruzione. 



TRASFORMA 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 

per misure am- 
perometriche 
in C.A. Misu¬ 
re eseguibili; 
50 mA. - 1-5-25-50 e 100 
mp. C.A. - Dimensioni 60 x 
70 x 30 mm. - Peso 200 gr. 
ezzo netto L. 4.800 com- 
leto di astuccio e istruzioni. 


AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

?4n)perclanjp 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA. - 
2,5 - 10 -25-100 -250 e 
500 Amp. C.A. - Peso: 
solo 290 grammi. Tascabile! - Prezzo 
L. 9.400 completo di astuccio, istru¬ 
zioni e riduttore a spina Mod. 29. 



PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V. C.C.) 



Prezzo netto: L. 3 600 


LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux. Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 

- K 

Prezzo netto: L. 4.800 


SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a 40°C 
e da + 30 a 200 °C 

■ — f-TTTTTrrny 

Prezzo netto: L. 8.200 


SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp. C.C. 

BT iliEbiI . f. 

Prezzo netto. L. 2.900 cad. 


OGNI STRUMENTO I. C. E. È GARANTITO. Il p=3 VIA RUTIL.IA, 19/18 

RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: Ud □ Le =3 □ 201 Al MILANO - TEL. 531.554 5 6 
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L’ABBONAMENTO A RADIOPRATICA 
E’ VERAMENTE UN GROSSO AFFARE. 

SENTITE COSA VI DIAMO CON SOLE 4.200 LIREI 
DUE MANUALI DI 250 PAGINE CIRCA, ILLUSTRATISSIMI 
12 NUOVI FASCICOLI DELLA RIVISTA SEMPRE PIU’ RICCHI 
PROGETTI DI ELETTRONICA, ESPERIENZE; 

PIU’ L’ASSISTENZA DEL NOSTRO UFFICIO TECNICO 
SPECIALIZZATO NELL’ASSISTERE PER CORRISPONDENZA 
IL LAVORO E LE DIFFICOLTA’ DI CHI COMINCIA, 

I PROBLEMI DI CHI DEVE PERFEZIONARSI. 
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RRI DEL MESTIERE! 












NON 

INVIATE 

DENARO 



PER ORA SPEDITE 
SUBITO QUESTO 
TAGLIANDO 


NON DOVETE 
FAR ALTRO 
CHE COMPILARE 
RITAGLIARE E SPEDIRE 
IN BUSTA CHIUSA 
QUESTO TAGLIANDO. 

IL RESTO 

VIENE DA SE’ 

PAGHERETE 

CON COMODO QUANDO 

RICEVERETE IL NOSTRO 

AVVISO. 

INDIRIZZATE A: 

Radiopratica 

VIA ZURETTI 50 
20425 MILANO 



Abbonatemi a 

Per un anno a partire -dal prossimo numero 


Radiopratica 


Pagherò il relativo importo (lire 4200) quando riceverò il vostro avviso. 
Desidero ricevere GRATIS i due volumi: . 

LE VALVOLE IN PRATICA ^^r.^dYl^^nÓstr^ 

I TRANSISTOR IN PRATICA 


^COLLANA 

Le spese di imballo e spedizione sono a vostro totale carico 

COGNOME ............ 

NOME ....... ETÀ' 


LIBRARIA^ 


VIA .«...... 

CODICE ... CITTA’ . 

PROVINCIA ... PROFESSIONE 

DATA .... FIRMA .. 

(per favore scrivere in stampatello) 


QUESTO 
TAGLIANDO 
NON E’ VALIDO 
PER IL _ 
RINNOVO 

DELL’ABBONAMENTO 


Compilate, ritagliate e spedite 

In busta chiusa, subito, quésto tagliando 



























Questa rubrica è dedicata ai CB, a 
coloro cioè che possiedono e usano 
radiotelefoni. L’importanza e l'utilità di 
questi radioapparati va sempre più 
crescendo in questi tempi di comunica¬ 
zioni rapide e a largo raggio, quindi 
anche i problemi tecnici ad essi con¬ 
nessi acquistano interesse e importan¬ 
za sempre maggiore. E’ gradita la col 
laborazione dei lettori, con le loro espe¬ 
rienze al riguardo 



LIBERTÀ 

PER I RADIOTELEFONI 


S ono pochi ormai a non conoscere il 
problema, pochi che non hanno avuto 
modo di interessarsene, anche così di 
sfuggita, magari solo per lamentarsene e lan¬ 
ciare la solita invettiva, oggi però la cosa è di¬ 
ventata seria se ne occupano personalità, uo¬ 
mini di prestigio la cui parola incute rispetto. 

Sì, ci riferiamo a quei radioapparecchi co¬ 
munemente indicati come radiotelefoni e co¬ 
nosciuti dai più informati come « Citizens 
Band », o anche più semplicemente CB. 

Tutti sanno ormai che cosa siano questi 
apparecchi, le statistiche indicando che in Ita 
lia vi siano oltre 500.000 persone che ne sono 
in possesso, cioè quasi un cittadino su dieci, 
quindi a seguito di una legge vecchia e de¬ 
crepita un cittadino su dieci è « fuori legge ». 

Eppure, si penserà, come è possibile ciò se 
questi apparecchi sono persino venduti nei 
negozi come giocattoli? 

A questo punto bisogna fare una distinzio¬ 
ne e cioè quelli di cui è stata liberalizzata 



Nessun automobilista 


la vendita lavorano su una gamma d'onda 
di 29,7 MHz e debbono essere impiegati per 
solo « gioco e svago » td avere una potenza 
tale per cui in realtà l’uso è automaticamen¬ 
te limitato al caso previsto dal legislatore. 

I CB invece hanno il torto di lavorare su 
una gamma sensibilmente differente e cioè 
su i 27 MHz ed hanno potenze tali che in ta¬ 
lune circostanze raggiungono quelle di un 
amplificatore di bassa frequenza di un com¬ 
plesso beat. 

La posizione di fuori legge scaturisce ge¬ 
neralmente da due situazioni, la prima dalla 
normale trasgressione alLobbligo di denun¬ 
ciare il possesso dei radiotelefoni stessi, la 
seconda dall'avere usato il predetto apparec¬ 
chio in trasmissione; l'uso in ricezione è be¬ 
nevolmente consentito... 

Queste due « contravvenzioni » sono quelle 
che mettono in grado la squadra del servizio 
di polizia postale di provvedere ad effettuare 
perquisizioni e sequestri in qualsiasi momen- 



deve esserne sprovvisto 
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Non siamo una ditta nuova: lavoriamo nel settore de! 
crmmercio componenti elettronici, nuovi o di ricupero industriale, 
da diversi anni. Vogliamo conquistare la fiducia di un , 
sempre maggior numero di appassionati costruttori 
radicelettronici e perciò facciamo questa sensazionale offerta di 
propaganda: n. 20 elettrolitici assortiti » n. 10 transistor per 
alta e bassa frequenza - n. 10 zoccoli ceramici per valvole noval 
- n. 10 trimmei assortiti - n. 30 resistenze assortite 
-ni condensatore variabile per transistor - n. 1 condensatore 
variabile ad aria - n. 1 cambiatensioni - n. 2 manopole per 
potenziometri - n. 1 potenziometro con interruttore. 

Si tratta di materiale garantito nuovo di fabbrica. 
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tutti questi componenti a sole 

più 500 di spese postali 


4.700 


LIRE 


AC125 

.... L. 200 

AC192 . . 

... L. 200 

AF127 .... 

. L. 250 

BF153 


. . L. 

300 

AC126 

.... L. 200 

AC193 . . 

... L. 200 

AF139 .... 

. L. 300 

BF207 


. . L. 

350 

AC127 

.... L. 200 

AC194 . . 

, . . . L. 200 

AF201 .... 

. L. 300 

BF208 


. . L. 

350 

AC128 

.... L. 200 

AC193K . . 

. ... L. 300 

AF233 .... 

. L 350 

BF237 


. . L. 

300 

AC138 

.... L. 200 

AC194K . . 

. . . L. 300 

BC107 .... 

. L. 170 

BF233 


. . L. 

300 

A CI 39 

.... L. 200 

AD142 . 

. ... L. 500 

BC108 .... 

. L. 170 

BF305 


. . L. 

350 

AC141 

.... L. 200 

AD262 . . 

... L. 500 

BC109 .... 

. L. 180 

BSW44A 


. . L. 

350 

AC142 

.... L. 200 

AD263 . . 

, L. 500 

BC110 .... 

. L . 200 

BSX26 . 


. . L. 

300 

AC141K . 

.... L. 300 

AD161 . . 

. ... L. 450 

BC139 .... 

. L. 300 

BF344 


L. 

350 

AC142K . 

... L. 300 

AD162 . , 

, ... L. 450 

BC147 .... 

. L. 200 

BF345 


. . L. 

350 

AC171 

. . . L. 200 

AF102 . 

. ... L. 300 

BC148 .... 

. L. 200 

OC71 


. . L. 

200 

AC172 

.... L. 200 

AF1G6 . 

. ... L. 300 

BC149 .... 

. L. 200 

OC72 


. . L. 

200 

A CI 80 

.... L. 200 

AF109 . 

. ... L. 300 

BC207 .... 

. L. 200 

OC74 


. . L. 

200 

AC181 

.... L. 200 

AF114 . 

, ... L. 300 

BC208 .... 

. L. 200 

OC75 


. . L. 

200 

AC181K . 

. . L. 300 

AF115 . 

. ... L 300 

BC267 .... 

. L. 200 

OC76 


. . L. 

200 

AC180K . 

.... L. 300 

AF116 . 

. ... L. 300 

BC270 .... 

. L. 200 

2N708 


. . L. 

300 

AC187 

.... L. 200 

AF117 . 

. ... L. 300 

BC30Q .... 

. L. 400 

2N1613 . 


. . L. 

300 

AC188 

.... L. 200 

AF118 

. . . . L. 300 

BC301 .... 

. L. 350 

2N1711 . 


. . L. 

300 

AC187K . 

.... L. 300 

AF124 

. ... L. 250 

BC303 .... 

. L. 400 

2N3055 . 


. . L. 

850 

AC188K . 

.... L. 300 

AF125 

. ... L. 250 

BD162 .... 

. L. 450 





AC191 

.... L. 200 

AF126 

. ... L. 250 

BD163 .... 

. L. 450 





CIRCUITI 

INTEGRATI 

RADDRIZZATORI A PONTE 

DIODI ZENER 






TA.300 

. L. 1.600 

B 30.C.400 

. ... L. 200 

TZ.4,7 .... 

. L. 200 

TZ.15.ÌW 


. L. 

250 

T A A. 310 

. . . . L. 1.500 

B.30.C.450 

. ... L. 250 

TZ.6. 

. L. 200 

TZ.18.IW 


. . L. 

250 

TAA.661 

. . . . L. 2.000 

B.30.C.550 

. ... L. 300 

TZ.7,5 .... 

. L. 200 

TZ.27.IW 


. . L. 

250 

MA. 702 

. . L. 1.000 

B.40.C.2200 

... L. 600 

TZ.8.2.IW . . . 

. L. 250 

TZ.62.IW 


. . L. 

250 

MA.709 

. . . . L. 1.200 

B.'80. C.2200 

. . . L. 700 

TZ.9.IW. . . . 

. L. 250 

TZ.33.IW 


. . L. 

250 

MA.711 

. . . . L. 1.200 

BY.127 . 

. . , . L. 200 

TZ.12.IW . . . 

. L. 250 

TZ.47.IW 


. . L. 

250 

SCR. 2N443.400V.8A . . L. 

1.300 

SCR. 2NI597.200V.1,6 . L. 950 

DIAC. 

MPT 28 . 


. L. 

550 


SCR. 2NI596.100V.1,6 


900 


TRI AG. MAC. 11/6.400V.8A L. 1.800 


ALIMENTATORI STABILIZZATI A VALVOLE LAEL MOD. 569 e MOD. SS32 - L. 25.000 e L. 20.000. 
OSCILLOGRAFI TRE POLLICI MOD. OC 503 COMPLETI DI SCHEMI - L 42.000. 

AF 1. GRUPPO ALTA FREQUENZA GELOSO 4 GAMME D’ONDA TIPO N. 2621 - L. 500 4- SP L. 500. 

B.2. BUSTE DIODI TIPO OA 95 N. 50: L. 500 - N. 100: L 900 - N. 200: L. 1.700 - N. 500: L. 13.500 + SP L. 500. 

B.3. Amplificatore da 4W alimentazione V 12 - L. 3.200 f SP L. 500. 

B.4. Amplificatore da 12W alimentazione 24 V - L. 8.000 + SP L. 800 

Al. ALTOPARLANTE ELITTICO 0 18 PER 0 26 FREQ. 80/8000 HZ WATT 8 . 

A2. ALTOPARLANTE TONDO 0 16 PER 0 16 FREQ. 60/70QO HZ WATT 5 . 

A3. ALTOPARLANTE WOOFERS 0 206 PNEUMATICO FREQ. 40/2000 HZ WATT 15 ... . 

A4. ALTOPARLANTE WOOFERS 0 265 PNEUMATICO FREQ. 24/2000 HZ WATT 20 ... 

A5 ALTOPARLANTE WOOFERS 7 315 PNEUMATICO FREQ. 18U500 HZ WATT 25 . . . 

A6. MIDDLE RANGE 0 130 FREQ. 600/18000 HZ WATT 10 . 

A7. TWEETERS 0 130 FREQ. 2000/18000 HZ WATT 10 . 


L. 

1.500 

+ 

SP 

L. 

500 

L. 

650 

+ 

SP 

L. 

400 

L. 

5.000 

+ 

SP 

L. 

600 

L. 

8.000 

+ 

SP 

L. 

800 

L 

13.000 

+ 

SP 

L. 

1.000 

L. 

4.000 

+ 

SP 

L. 

600 

L. 

2.500 

+ 

SP 

L. 

500 


CONDIZIONI DI VENDITA * Fate richiesta dell elencato in questa pagina o 

delt’offeirtn di propaganda a mezzo lettera o ciirtsiir.a. postale. Si effettuano spedizio¬ 
ni in contrassegno. Non si accettano ordini inferiori alle 5,000 lire. Indirizzate a: 


E.R.M.E.I. 

Via Corsico, 9 - 20144 MILANO 





















































































Nessun agricoltore deve esserne sprovvisto 


to del giorno e della notte, sia su segnalazio¬ 
ne di qualche cattivo amico del CB sia su se¬ 
gnalazione del radiogoniometro. 

Accade talvolta, spesso in verità, che l'uso di 
questi apparecchietti che spesso anche se 
molto potenti sono usati veramente per gio¬ 
co, dia modo al nostro amatore CB di ren¬ 
dersi utile alla società ed ai suoi simili e i 
casi di esempio non si contano, vanno dalla 
disgrazia di cui riescono a comunicare gli 
estremi, i dati, con fulmineità aiutando così 
notevolmente al positivo esito di qualsiasi in¬ 
tervento ed arrivano fino ad essere i princi¬ 
pali protagonisti dell'opera di coordinamento 
e di comunicazione in calamità come, ad ul¬ 
teriore esempio, l'ultima e disastrosa alluvio¬ 
ne a Genova. 

In quella circostanza non sono soggetti né 
a sequestri né a verbalizzazioni e multe, ma 
nemmeno a riconoscimenti ufficiali di « ben¬ 
servito ». 

Perché non sono sottoposti alle normali pro¬ 
cedure previste dal Codice di P.T. lo spiega 
l'art. 54 del Codice Penale il quale indica co¬ 
me non punibile chi ha commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla necessità di sal¬ 
vare altri o sé dal pericolo incombente. 

Ora ci pare quanto meno assurdo che per 
ovvie ragioni di tipo economico sia consenti¬ 


Nessun navigatore deve esserne sprovvisto 




Nessun pilota deve èsserne sprovvisto 

to il libero commercio di apparecchiature di 
cui lo stesso sistema che ne consente la pro¬ 
duzione e la vendita ne vieta poi l'uso in no¬ 
me di motivazioni che hanno dichiaratamen¬ 
te Paria di scusanti per chi non si è reso con¬ 
to di usare ancora disposizioni e regolamen¬ 
tazioni quantomeno fuori del tempo. 

Non ci pare sufficiente sentir dire che l'au¬ 
mentato uso dei radiotelefoni costituisca un 
danno certo per Poste e Telefoni, ma se così 
fosse certamente la colpa non la ravvisiamo 
nei CB ma semmai nella insufficiente com¬ 
petitività del servizio di PT, e questa non è 
forse una regola del gioco della libera con¬ 
correnza? 

Per gli aspetti d'uso illegale quale quello 
che potrebbero farne associazioni a delin¬ 
quere la cosa ci fa semplicemente sbellicare 
dalle risa per la sua ingenuità. Avete mai sen¬ 
tito dire che verrà proibita la vendita o l'uso 
delle veloci e potenti auto dell'Alfa, della Ma- 
serati o della Ferrari poiché possono essere 
usate per uso illecito o perché arrecanti dan¬ 
no alle Ferrovie dello Stato? 

Le contraddizioni della situazione sotto tut 
ti i suoi aspetti sono diventati talmente evi¬ 
denti che è stato dato il via a molte iniziati¬ 
ve tendenti all'ottenimento del riconoscimen 
to ufficiale dell'utilità sociale delTampia dif- 


Nessuno sportivo deve esserne sprovvisto 
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CANALI CB. CONTROLLATI A QUARZO 



UH PREZZO ECCEZIONALE PER ON PRODOTTO DI CLASSE 


• Grande altoparlante mm 125 x 75 

• Presa per priva com, dispositivo 
di chiamata privata 

• Squelch variabile, più dispositivo 
automatico antirumore 


• Opzionale supporto portatile 

• Possibilità di positivo o negativo 
a massa - 12 Vcc. 

• Alimentatore opzionale 
per funzionamento in c.a. 



completo di 23 canali 



Portatile HB-23 With HB-S07 
Power Pack 


Ricetrans GB completamente in solid state, monta 15 transistor * 1 cir 
cuito intearato nello stadio di media frequenza per una maggiore stabilita 
e sensibilità Filtro meccanico a 455 kHz per una superiore selettività con 
reiezione eccellente nei canali adiacenti Parte ricevente a doppia conver 
sione 0.7 mV di sensibilità Provvisto (automatic noise limiter) limitatore 
automatico di disturbi, squelch variabile, e di push-pull audio 
Trasmettitore potenza 5 Watt. Pannello frontale con indicatore di canali e 
strumento « S-meter - illuminati Provvisto di presa con esclusione dell alio- 
parlante per l'ascolto in cuffia. Attacco per prova com (apparecchio La- 
fayette per la chiamata). Funzionamento a 12 V negativo o positivo a mas 
sa, oppure attraverso l’alimentatore in CA 

L'apparecchio viene fornito completo di microfono con tasto per trasmis 
s ene, cavi per l'alimentazione in CC. T staffa di montaggio per auto com 
pleto di 23 canali. Dimensioni cm 13 x 20 x 6. Peso kg 2,800 

ACCESSORI PER DETTO 

HB502B In solid state. Alimentatore per funzionamento in corrente alternata 
HB507 Contenitore di pile da incorporare con I HB23 per funzionare da campo 

Richiedete il catalogo racjiotelefoni con numerosi altri apparec¬ 
chi e un vasto assortimento di antenne. 


MARCUCCI - 20129 MILANO - Via Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 


CRTV 
PACLETTI 
ALTA FEDELTÀ’ 

SIC ELETTRONICA 
M.M.P. ELECTRONICS 
G. VECCHIETTI 
D MONTANINI 
VIDEON 
G. GALEAZZI 
BERNASCONI & C. 


corso Re Umberto 31 
via il Prato 40 R 
corso d’Italia 34/C 
via Firenze 6 
via Villafranca 26 
via Battistelli 6/C 
via Umberto I, 3 
via Armenia, 5 
galleria Ferri 2 
via Galileo Ferraris 


10128 TORINO 
50123 FIRENZE 
00198 ROMA 
95129 CATANIA 
SOI 41 PALERMO 
40122 BOLOGNA 
33038 S. DANIELE F. 
16129 GENOVA 
461 CO MANTOVA 
80142 NAPOLI 


Tel 51044? 
Tel 294974 
Tel. 857941 
Tel. 269296 
Tel. 215986 
Tel 435142 
Tel. 93104 
Tel. 363607 
Tel 2330r 
Tel 490450 




















Nessun cacciatore deve esserne sprovvisto 


fusione dei CB e della necessità di liberaliz¬ 
zarne l'uso che non si è dimostrato mai in 
contrasto con quella ostruzione tanto spesso 
inutilmente citata, per lo meno non più in 
contrasto di quanto non lo sia l'uso della bi¬ 
cicletta nei confronti delle già citate Ferrovie. 

In questi ultimi tempi dalla Lanterna di 
Genova alla Madonnina di Milano, così come 
in mille altri punti d'Italia si sono mosse per¬ 
sonalità con intenti di definire una volta per 
tutte la situazione. 

D'altra parte 500.000 firme pare che abbiano 
un grosso peso e proprio come valore lega¬ 
le, per cui proprio nelle suaccennate città rap- 



Nessun campeggiatore deve esserne sprovvisto 

presentanti di partiti politici hanno preso 
iniziative per trasformare in legge certe pro¬ 
poste di regolamentazione già avanzate ed at 
te a risolvere l'annosa ed incresciosa fac 
cenda. 

Qualcuno, degli onorevoli s'intende, ha affer¬ 
mato che entro sei mesi la questione dovreb¬ 
be essere risolta, noi lo speriamo ed in quel 
la circostanza avremo anche il piacere di 
constatare la diminuzione, nella bella per¬ 
centuale del 10%, delle infrazioni alle nostre 
disposizioni in materia di leggi e cioè avremo 
500.000 fuori legge in meno. 


LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO 

UN AVVENIRE BRILLANTE c’è un posto da INGEGNERE anche per Voi 

Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di 
'conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree. 

INGEGNERE regolarmente iscritto nell’Ordine Britannico. 


una CARRIERA splendida 

ingegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA 

un TITOLO ambito 

ingegneria ELETTROTECNICA • ingegneria INDUSTRIALE 

un FUTURO ricco di soddisfazioni 

ingegneria RADIOTECNICA • ingegneria ELETTRONICA 


LAUREA 

DELL’UNIVERSITÀ 1 
DI LONDRA 
Matematica - Scienze 
Economia - Lingue, ecc. 

RICONOSCIMENTO 
LEGALE IN ITALIA 

in base alla legge 
n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 
del 20-2-1963 


Per informazioni e consigli senza impegno scriveteci oggi stesso. 



BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN. 

Italiani Division - 10125 Torino - Via Giuria 4/T 

Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondò. 



* ■ 
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C. B. IH. 

20138 MILANO - Via C. Parsa, 20/16 
Tel. 50.46.50 

La Ditta C.B.M. che da anni è Introdotta 
nel commercio di materiale Radioelettrico 
nuovo e d’occasione, rilevato in stock da 
fallimenti, liquidazioni e svendite è in gra¬ 
do di offrire a Radiotecnici e Radioamatori 
delle ottime occasioni, a prezzi dì realiz¬ 
zo. Tale materiale viene ceduto in sac¬ 
chetti, alla rinfusa, nelle seguenti combi¬ 
nazioni: 


POTRETE FINALMENTE DIRE: 


FACCIO 

TUTTO 

IO! 


A 


N. 10 potenziometri di tutti i valori 
nuovi più 4 relay 12 V - 15 V ricu¬ 
perati come nuovi - L. 2.500. 


D N. 2 altoparlanti Philips 0 8 cm. 
12 cm 1 W 1 W|/ 2 più 1 variabilino 
demuitipiicato 9 più 9 più 1 tra¬ 
sformatore - 220 V - 12 V - L. 2.000. 

C N. 12 schede IBM per calcolatori 
elettronici con transistori misti più 
circuiti integrati diodi, resistenze, 
condensatori - L. 2.500. 


D 

E 

F 


Amplificatore a transistori 1 W e 
mezzo 9V munito di schema L. 1.500 
Amplificatore 4W - 12 W munito di 
schema e potenziometri e schema 
per stereo - L. 3.000. 

Pacco propaganda di 200 pezzi con 
materiale nuovo adatto per la ripa¬ 
razione e la costruzione di appa¬ 
recchiature con molte minuterie. Il 
tutto per L. 3.000. 

N. 20 transistor di tutti i tipi, di me¬ 
dia e alta frequenza, nuovi, più n. 
4 autodiodi 6 - 9 - 12 - 24 - 30 V - 
15 A per caricabatteria - L. 4.000. 


OMAGGIO 

A chi acquisterà per il valore di L . 9.000 
spediremo N. 10 transistori assortiti, adatti 
per la costruzione di apparecchi radio. 
Non si accertano ordini inferiori a L. 3.000. 


Senza timore, perché adesso avete il mezzo che 
vi spiega per filo e per segno tutto quanto oc¬ 
corre sapere per far dai sé: dalle riparazioni più 
elementari ai veri lavori di manutenzione, dalla 
fabbricazione di oggetti semplici a realizzazioni 
importanti di falegnameria o dii muratura. $! trat¬ 
ta dell’« Enciclopedia del fatelo voi ». 

Una guida veramente pratica per chi fa 
da sè. Essa contiene: 

1. L’ABC de! « bricoleur » 

2. Fare il decoratore 

3. Fare l’elettricista 

4. Fare il falegname 

5. Fare il tappezziere 

6. Fare il muratore 

7. Alcuni progetti. 

Ventitré realizzazioni corredate di dise¬ 
gni e indicazioni pratiche. 

Sei capitoli di idee pratiche. 

L’ENCICLOPEDÌA DEL FATELO DA VOI 
è la prima grande opera completa del 
genere. E’ un’edizione di lusso, con un¬ 
ghiatura per la rapida ricerca degli ar¬ 
gomenti. Illustratissima, 1500 disegni 
tecnici, 30 foto a colori, 8 disegni stac¬ 
cabili di costruzioni varie, 510 pagine in 
nero e a colori L. 5000. 


Spedizione ovunque. Pagamenti in con¬ 
trassegno o anticipato a mezzo vaglia po¬ 
stale o assegno circolare maggiorando 
per questo L. 500 per spese postali. Per 
cortesia, scriva ii Suo indirizzo in stampa¬ 
tello. GRAZIE. 


Potete farne richiesta a RADIOPRATICA inviando 
anticipatamente l’importo a mezzo vaglia, assegno 
circolare o sul nostro C.C.P. 3/16574 intestato a 
RADIOPRATICA - 20125 MILANO - Via Zuretti 50. 
Ve la invieremo immediatamente. 
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VENDITA PROPAGANDA 

(estratto della nostra OFFERTA SPECIALE 1970/71) 


KIT n. 2 A 

per AMPLIFICATORE BF senza irasform. 1-2W. 

5 Semiconduttori L. 2.550 

Tensione di alimentazione: 9-12 V 

Potenza di uscita: 1-2 W 

Tensione di ingresso: 9,5 mV 

Raccordo altoparlante: 8 ohm 

Circuito stampato, forato dim. 50 x 100 mm L. 500 

KIT n. 5 

per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore - 

A W ■ 4 semiconduttori L. 2.700 

Tensione di alimentazione: 12 V 

Potenza di uscita: 4 W 

Tensione di ingresso; 16 mV 

Raccordo altoparlante: 5 Q. 

Circuito stampato, forato dim. 55 x 135 mm 650 

KIT n. 7 

per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore 

20 W - 6 Semiconduttori L. 5.600 

Tensione di alimentazione: 30 V 

Potenza di uscita: 20 W 

Tensione di ingresso. 20 mV 

Raccordo altoparlante: 4 ohm 

Circuito stampato, forato dim. 115x180 mm IL. 1.100 
KIT n. 8 

per REGOLATORE di tonalità per KIT n. 7 L. 1.800 

Tensione di alimentazione: 27-23 V 
Risposta in freq. a 100 Hz + 9 dB a —12 dEt 
Risposta in freq. a 10 kHz + 10 dB a — 15 dB 
Tensione di ingresso: 15 mV 

Circuito stampato, forato dìm. 60x110 mm L. 450 


ATTENZIONE SCHEMA di montaggio cori DISTINTA dei 
componenti elettr. allegato a OGNI KIT! 


KIT n. 13 

per ALIMENTATORE STABILIZZATO 

30 V 1,5 A max. L. 3.400 

prezzo per trasf. L. 3.300 
Applicabile per KIT n. 7. Il raccordo di tensione alter¬ 
nata è 110 o 220 V. 

Circuito stampato, forato dim. 110x115 mm L. 650 
KIT n. 14 

MIXER con 4 entrate per sole L. 2.400 

4 fonti acustiche possono essere mescolate, p es. 

2 microfoni e 2 chitarre, o un giradischi, un 
tuner per radiodiffusione e 2 microfoni. Le sin¬ 
gole fonti acustiche sono regolabili con preci¬ 
sione mediante i potenziometri situati all'entrata. 

Tensione di alimentazione: 9 V 
Corrente di assorbimento m.: 3 mA 
Tensione di ingresso ca.: 2 mV 
Tensione di uscita ca.: 100 mV 

Circuito stampato, forato dim. 50 x 120 mm L 500 

KIT. n. 15 

APPARECCHIO alimentatore regolatore resistente ai corti 
circuiti L. 4.600 

prezzo per II trasformatore L. 3.300 

La scatola di montaggio lavora con 4 transistori al sili¬ 
cio a regolazione continua. Il raccordo di tensione al¬ 
ternata al trasformatore è 110 o 220 V. 

Regolazione tonica 6-30 V 
Massima sollecitazione 1 A 

Circuito stampato, forato dim. 110 x 120 mm L. 800 
KIT n. 16 

REGOLATORE di tensione della rete L. 3.700 

Il Kit lavora con due Thyristors commutati antiparallela* 
mente ed è particolarmente adatto per la regolazione 
continua di luci a incandescenza, trapani a mano ecc. 
Voltaggio 220 V 

Massima sollecitazione 1300 W 

Circuito stampato, forato, dim. 65x115 mm L. 700 


ASSORTIMENTI 


ASSORTIMENTO DI TRANSISTORI E DIODI 
N. d’ordinazione: TRAD, 1 A 

5 transistori AF per MF in custodia metallica, simili a 
AF114. AF115. A FI 42. AF164 
15 transistori BF per fase preliminare, simili a OC71 
10 transistori BF per fase finale in custodia metallica, 
sìmili a AC122, AC125, AC151 
20 diodi subminiatura, simili a 1N60, AA118 
50 Semiconduttori per sole L. 750 

Questi semiconduttori non sono timbrati, bensì caratte¬ 
rizzati 

ASSORTIMENTI DI SEMICONDUTTORI 
N. d’ordinazione: 

TRA 2 A 

20 transistori al germanio simili a OC71 L. 650 

TRA 6 A 

5 transistori di potenza al germanio 9 W 10 A 

L. 1.200 

TRA 20 B 

5 transistori di potenza AD 161 L. 1.050 

DIODI ZEN E FI AL SILICIO 400 mW 

1,8 V - 2.7 V - 3 V - 3,6 V - 3,9 V - 4,3 V - 4,7 V - 5,1 V - 
5,6 V - 6,2 V - 6,8 V - 8,2 V - 10 V - 11 V -12V-13V- 
15 V - 16 V - 18 V - 20 V - 22 V - 24 V - 27 V - 33 V 

L. 110 


THYRISTORS AL SILICIO 

TH 1/400 400 V 1 A L. 450 

TH 7/400 400 V 7 A L. 1.075 

ASSORTIMENTO DI RADDRIZZATORI AL SILICIO PER 
TV, custodia In resina 
N. d’ordinazione: 

GL 1 5 p., sim. a BY 127 800 V/500 mA L. 700 

ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI ELETTROLITICI 
N. d’ordinazione: 

ELKO 1 30 cond. el. miniatura ben assortiti L. 1.100 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI CERAMICI a disco, 
a perlina ed a tubetto - valori ben assortiti - 500 V 
N. d’ordinazione: 

KER 1 100 p., 20 valori x 5 L. 900 

ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI IN POLISTIROLO (KS) 
N. d’ordinazione: 

KON 1 100 p., 20 valori x 5 L. 900 

ASSORTIMENTI DI RESISTENZE CHIMICHE 
N. d’ordinazione: 

WID 1-1/8 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/8 W L. 900 

WID 1-1/2 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/2 W L. 900 

WID 1-1/10-2 100 pezzi assortiti 50 valori diversi 

1/10 - 2 W L. 1.050 

T R I A C 

TRI 1/400 400 V 1 A L. 1.200 

TRI 3/400 L. 1.375 

TRI 6/400 400 V 6 A L. 1.700 


Unicamente merce UOVA di aita qualità. PREZZI NETTI 

Le ordinazioni vengono eseguite da Norimberga PER AEREO in contrassegno. Spedizioni OVUNQUE. Merce ESENTE DA 
DAZIO sotto il regime del Mercato Comune Europeo Spese d’imballo e di trasporto al costo. 

Richiedete GRATUITAMENTE ia nostra OFFERTA SPECIALE 1970/71 COMPLETA! 



EUGEN QUECK Ing. Biiro - Export-Import 
D-85 NÙRNBERG - Rep. Fed. Tedesca - Augustenstr. 6 
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I 


Ordinate 

questi 

tre volumi 

a prezzo 

ridotto 

di L. 6.900 

(un’occasione 

unica) 

anziché 

L. 10.500, 

utilizzando 

il vaglia 

già compilato. 
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L’AVVENIRE E’ DEI TECNICI 



non perdete altro tempo prezioso! 


In brevissimo tempo, senza fa- completamente gratis e senza 
tica, diventerete tecnici specia- alcun impegno da parte Vostra 
lizzati iscrivendovi ad uno dei il magnifico opuscolo illustra- 
nostri corsi per corrispondenza, to « COME SI DIVENTA UN 
Scriveteci subito, Vi spediremo TECNICO ». 


Ritagliate questo buono e speditelo sub;! in fato su cartolina postalo 


I 

1 


ISTITUTO TECNICO INTERNAZIONALE 

21100 Varese (oppure seri, vostro nome ed il Vostre 

indirizzo su cartolina postale indicand < mero di questo buono e 
ii corso che Vi interessa). Si PREGA D i- ; VERE IN STAMPATELLO. 

Indicate con una crocetta il corso che v iteressa. 

COGNOME 

NOME 

VIA N. 

CITTÀ PROV. 



□ ELETTROTECNICO 

□ TECNICO EDILE 

□ RADIOTECNICO 

□ TECNICO MECCANICO 

□ FOTOGRAFO 


I 
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Qualità • Tradizione • Progresso tecnico 

CHINAGLIA 

Sede: Via Tiziano Vecellio 32 - 32100 Belluno - Tel. 25102 


CORTINA Major 


Analizzatore universale 
acl alta sensibilità. 
Dispositivo di 
protezione, capacimetro 
e circuito in ca. , 
compensato 

SCATOLA in ABS elastica ed infrangibile di linea moderna con flangia 
« Granluce » in metaerilato. Dimensioni 156 x 100 x 40. Peso gr. 650. - 
STRUMENTO a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensi¬ 
bile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto C . 
1,5. - CIRCUITO AMPEROMETRICO cc. e ca.: bassa caduta di t n- 
sione. OHMMETRO in cc.: Completamente alimentato da pile interne: 
lettura diretta da 0,06 ft a 100 Mfl - OHMMETRO in ca.: alimentato 
dalla rete 125-220 V; portate 10 - 100 MSI. - COSTRUZIONE semi- 
professionale. Componenti elettrici professionali di qualità. - ACCES¬ 
SORI in dotazione: astuccio in. materiale plastico antiurto, coppia 
puntali rosso-nero, cavetto d’alimenti ione ner capacimetro, istru¬ 
zioni dettagliate per l'impiego. - INIETTORE di segnali universale USI. 
a richiesta, transistorizzato per RTV. Frequenze fondamentali 1 e 500 
KHz, frequenze armoniche fino a 500 MHz. 


"i. A 


V cc 

V cc 
A cc 
A ca 
Output 
Output 
n cc 
il ca 
Cap, 
Cao. 
Hz 


i dB 6 portate 

i VBF 6 portate 

6 portate 
6 portate 

a reattanza 2 portate 

balistico 6 portate 

3 portate 


8 portate 420 mV 1,2 3 12 30 120 300 1200 V (30KV)' 
6 portate 3 12 30 120 300 1200 V 

6 portate 30 300 pA 3 30 mA 0.3 3 A 

5 portate 300 pA 3 30 mA 0,3 3 A 

da — 10 a + 63 
3 12 30 120 300 1200 

2 20 200 KH 2 20 200 Mn 

20 200 Mit 
50.000 500.000 pF 

10 100 1000 10.000 100.000 pF 1 F 
50 50 5000 


mediante puntale ad alta tensione AT 30 KV a richiesta. 


Portate 56 40 
L. 15.900 


K 12/V cc-ca 


CORTINA Pino 

Analizzatore elettronico con transistore 
ad effetto di campo. Dispositivi di 
protezione e alimentazione autonoma 



Portate 51 200 K i!/V cc 
L. 18.900 


SCATOLA in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con 
flangia « Granluce » in metaerilato. Dimensioni mm. 156 x 100 x 40. 
Peso gr. 650. STRUMENTO CI. 1 - 40 pA 2500 SI tipo a bobina 
mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi ma¬ 
gnetici esterni, con sospensioni elastiche antiurto. - CIRCUITO 
ELETTRONICO a ponte bilanciato realizzato con due transistori 
ad effetto di campo FET che assicura la massima stabilità dello 
zero. Alimentazione a pile (n. 1 pila da 9 V). r - VOLTMETRO IN 
CC elettronico. Sensibilità 200.000 Sl/V. - VOLTMETRO IN CA 
realizzato con quattro diodi al germanio collegati a ponte, cam¬ 
po nominale di frequenza da 20 Hz a 20 KHz. Sensibilità 20.000 
Sl/V. - OHMMETRO elettronico (F.E.T.) per la misura dì resisten¬ 
ze da 0.2 SI a 1000 MU ; alimentazione con pile interne. - CO¬ 
STRUZIONE semiprofessionale. Componenti elettronici della 
serie professionale. ACCESSORI IN DOTAZIONE: astuccio in 
materiale plastico antiurto, cop pia puntali rosso-nero, istruzioni 
dettagliate per l'impiego. - INIETTORE di segnali universale 
transistorizzato per RTV. Frequenze fondamentali 1 KHz - 
500 KHz; frequenze armoniche fino a 500 MHz. (Solo nella ver¬ 
sione « DINO USI 0 

5 50 pA 0.5 5 50 mA 0,5 5 A 

0.5 5 50 mA 0,5 5 A 

lOOmV 0.5 1;5 5 15 50 150 500 1500 V 
[30 KV] # 
5 15 50 150 500 1500 V 
5 15 50 150 500 1500 V 
da —10 a +66 dB 
1 10 100 KH 1 10 1000 MSI 

5 500 5000 50.000 500.000 pF 5 F 


7 portate 

5 portate 
9 portate 

6 portate 
in V BF 6 portate 
in dB 6 portate 

6 portate 
6 portate 


V ca 
Output 
Output 

n 

Cap. balistico 

* mediante puntale alta tensione a richiesta A T. 30 KV. 
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L’ANGOLO 

Wdel 

PRINCIPIANTE 

Questa rubrica, che rappresenta una novità e un completamento 
della Rivista, incontrerà certamente i favori di una gran parte dei nostri lettori 
in particolar modo, di coloro che cominciano appena ora a muovere 
i primi passi nell’affasciante settore della radiotecnica. 

L'ANGOLO DEL PRINCIPIPIANTE vuol essere una mano amichevole tesa ai 
giovani, che vogliono evitare un preciso studio programmatico della materia, 
per apprendere in maniera rapida e in forma piacevole tutti quei rudimenti della 
radiotecnipa che sono assolutamente necessari, per realizzare ì montaggi, 
anche i più semplici, che vengono via via presentati, mensilmente, sulla Rivista. 


L’OCCHIO 
MAGICO DM 70 


L a valvola indicatrice di sintonia è stata 
battezzata con il termine di « occhio 
magico »; una bella espressione com¬ 
merciale per il grosso pubblico. Essa è dotata 
di un catodo a riscaldamento indiretto, che 
rappresenta la sorgente di elettroni. Questi 
sono attratti da uno schermo, che forma un 
bersaglio, caricato positivamente e ricoperto 
di un sostanza fluorescente che diviene lumi¬ 
nosa quando è colpita dagli elettroni. Le va¬ 
riazioni della superficie illuminata sono otte¬ 
nute per mezzo di un terzo elettrodo sistemato 
fra il catodo e lo schermo bersaglio. 

Il disegno luminoso che si ottiene dipende 
anche dal contorno dello schermo e dalla po¬ 
sizione del terzo elettrodo denominato « elet¬ 
trodo di comando » oppure « coltello ». Tecno¬ 
logicamente il terzo elettrodo è costituito da 
una estensione dell'anodo della sezione trio¬ 
do contenuto nella valvola. 

La sezione triodica è un amplificatore a cor¬ 
rente continua, cui spetta il compito di mi¬ 
gliorare la sensibilità dell'indicatore di sin¬ 
tonia propriamente detto. Applicando alla sua 
griglia una tensione negativa variabile si ri¬ 
trova sull'anodo, e quindi sull'elettrodo di co¬ 
mando, una tensione proporzionale, che pro¬ 
voca l'effetto visibile sullo schermo. 

Compito delle valvole 
indicatrici di sintonia 

Alla valvola indicatrice di sintonia spetta 
il compito di indicare l'accordo perfetto del 


comando di sintonia di un ricevitore radio. 
Essa, qualunque sia il tipo, funziona sempre 
secondo uno stesso principio, essendo pilotata 
dal CAV, cioè dal circuito di controllo auto¬ 
matico di volume. 

Il CAV è una linea di polarizzazione inversa, 
che agisce sui circuiti di alta e di media fre¬ 
quenza di un ricevitore radio nel modo se¬ 
guente. 

Quando 1'emittente captata dal ricevitore 
è molto forte, parte del segnale ricevuto in¬ 
terviene in modo da rendere più negative le 
griglie controllo delle valvole amplifìcatrici 
AF e MF, così da limitarne il processo di am¬ 
plificazione. In pratica avviene che, in pre¬ 
senza di elevate potenze delle emittenti rice¬ 
vute, l'amplificazione delle valvole elettroniche 
è minore. Ciò è stato necessario per raggiun¬ 
gere una certa uniformità sonora nei ricevi¬ 
tori radio di produzione commerciale, in mo¬ 
do da limitare gli interventi manuali dell'uten¬ 
te sul bottone di comando del volume. Sen¬ 
za la composizione del circuito CAV il disli¬ 
vello sonoro fra una emittente e l'altra ri¬ 
sulterebbe eccessivo. 

Elettricamente quando il ricevitore radio 
è sintonizzato perfettamente su una emitten¬ 
te forte il CAV affida alle griglie controllo 
delle valvole amplifìcatrici una elevata ten¬ 
sione negativa; in presenza di emittenti deboli 
la tensione negativa è molto ridotta e le val¬ 
vole amplificano di più. 

La tensione negativa del CAV viene utiliz- 
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zata per far funzionare le valvole indicatrici 
di sintonia; essa viene applicata, più precisa- 
mente, alla griglia controllo deirocchio ma¬ 
gico, facendo apparire in esso immagini più 
o meno estese a seconda della perfezione del¬ 
la manovra di sintonizzazione dell'apparec- 
chio radio. 

Due tipi di occhi magici 

Pur essendo questo argomento interamente 
dedicato alla valvola indicatrice di sintonia 
DM70, non possiamo sottacere resistenza di 
molti altri tipi di valvole indicatrici di sin¬ 
tonia, tra le quali, a titolo di esempio, ricor- 
damo la classica 6U5, il cui circuito di appli¬ 
cazione è riportato in figura 1. Questa valvola 
viene montata soltanto nei ricevitori muniti 
di alimentatore in grado di sopportare un ca¬ 
rico relativamente elevato, contrariamente a 
quanto avviene per la valvola DM70 che può 
essere montata anche negli apparati di mi¬ 
nima potenza, portatili. 

Come è fatta la DM70 

Questa valvola è provvista di brevi termi¬ 
nali da innestare in un apposito zoccolo. Essa 
si differenzia dalle consuete valvole similari 
per la notevole semplicità costruttiva, unita¬ 
mente alle piccolissime dimensioni uguali a 
quelle delle valvole subminiatura. La valvola 
è provvista di catodo a riscaldamento diretto 


a 1,4 V - 25 mA e funziona con una tensione 
anodica relativamente b^ssa, in modo da po¬ 
ter essere montata anche in apparecchi a bat¬ 
terie. La particolarità del riscaldamento diret¬ 
to del catodo della valvola comporta alcune 
precauzioni per la sua accensione e per il suo 
montaggio. Pur essendo stata progettata 
espressamente per gli apparecchi a batterie, la 
valvola DM70 può venire convenientemente 
impiegata anche in appparati di tipo ad ali¬ 
mentazione in corrente alternata. 

L'involucro è di tipo subminiatura, della lun¬ 
ghezza di 38 mm. e dello spessore massimo di 

10 mm. Sulla piastrina che costituisce la 
griglia controllo (Fig. 3) è praticata una fes¬ 
sura a forma di punto esclamativo, attraverso 
la quale si rende visibile parte dell'anodo ri¬ 
coperto di sostanza fluorescente. Dato che il 
filamento può definirsi un emissore oscuro, 
esso non risulta praticamente visibile e non 
ostacola l'osservazione della zona fluorescente. 

Supponendo per semplicità che il filamento 
si trovi ad un potenziale uniforme rispetto 
agli elettrodi, e che il potenziale di griglia 
sia tale che tutti gli elettroni emessi dal fila¬ 
mento raggiungano la placca, la fluorescenza 
di questa è visibile per tutta la lunghezza del 
punto esclamativo, ossia per 14 mm. Allorché 

11 potenziale di griglia varia e diviene più ne¬ 
gativo, la corrente elettronica viene anzi¬ 
tutto soppressa nella zona dove il punto escla¬ 
mativo è più stretto, e si accorcia la lun- 


COMPON 

ENTI 

CI 

= 200.000 pF - 

350 VI 

C2 

= 100.000 pF - 

1.000 VI 

RI 

— 1 megaohm 

- y 2 watt 

R2 

= 1 megaohm 

- y 2 watt 

VI 

= 6U5 



Fig. 1 - Circuito di 
applicazione di una 
valvola indicatrice di 
sintonia di tipo 6U5. 
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Fig. 2 - Circuito di 
applicazione della val¬ 
vola indicatrice di 
sintonia DM70. Le re¬ 
sistenze semifisse RI 
- R3 debbono essere 
VI regolate in sede di 
messa a punto del 
circuito, in modo da 
raggiungere precisi 
valori della tensione 
anodica e della ten¬ 
sione di griglia. 


COMPONENTI 


RI — 1 megaohm - 

1 watt (resist. semifissa) 
R2 = 1 megaohm - 

y 2 watt (resist. semifissa) 
R3 = 240 ohm - y 2 watt 
CI = 100.000 pF - 500 VI 
C2 = 50.000 pF - 350 VI 
VI = DM70 


ghezza del tratto luminoso. Una ulteriore di¬ 
minuzione del potenziale di griglia diminui¬ 
sce ancora la lunghezza del tratto luminoso. 

Finalmente, quando la corrente elettronica di¬ 
retta verso la placca è quasi totalmente sop- placca 

pressa, anche la fluorescenza, nei punti dove sc h ermo 

la fessura è maggiormente larga, scompare, (quiescente) 
In pratica ciò non accade, ed un puntino lu¬ 
minoso rimane visibile, in modo da poter es¬ 
sere utilizzato per indicare le emittenti sulla 
scala parlante dell’apparecchio radio nel caso 
in cui la valvola DM70 venga montata diretta- 
mente in veste i indice di sintonia. 



Fig. 3 - Questo disegno riproduce gli elementi 
contenuti dentro il bulbo di vetro della valvola 
DM70. Il filamento è costituito da un sottile filo 
conduttore che appar invisibile e non si accende 
al passaggio della r ?nte di alimentazione. 
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A differenza delle altre valvole indicatrici, 
la superfìcie fluorescente della DM70 diminui¬ 
sce mano a mano che la griglia diviene più 
negativa; la tensione del controllo automatico 
del volume controlla direttamente il fascio 
di elettroni diretti verso la placca e, di con¬ 
seguenza, la fluorescenza. 


Funzionamento della DM70 

Il funzionamento di questo tipo di valvola 
è interpretato nelle figure 2 e 5. Se si applica 



all'anodo una tensione continua compresa 
fra i 90 ed 130 V e si applica una tensione con¬ 
tinua di 10 V tra il filamento e la griglia, così 
come indicato in alto di figura 5, gli elettroni 
che riescono a transitare attraverso la fessu¬ 
ra praticata sulla griglia (punto, esclamativo) 
sono pochi e il punto esclamativo è quasi 
totalmente invisibile per effetto della pola¬ 
rizzazione negativa di griglia. 

A mano a mano che la tensione di polariz¬ 
zazione di griglia diminuisce, il punto escla¬ 
mativo si allarga, perché gli elettroni che col¬ 
piscono lo schermo fluorescente sono in nu¬ 
mero maggiore. Con una bassa tensione negati¬ 
va di griglia (esempio in basso di figura 5), 
il punto esclamativo si allarga e questo è il 
caso in cui l'emittente non risulta perfetta¬ 
mente sintonizzata. La sintonizzazione per¬ 
fetta si ottiene quando il punto esclamativo 
appare più stretto (esempio in alto di figura 5). 

Montaggio della DM70 

In figura 6 è riportato un esempio di ca¬ 
blaggio della valvola DM70, che traduce in 
pratica il circuito elettrico di figura 2. 

Il filamento, pur richièdendo una tensione 
di accensione di 1,4 V, può essere acceso an¬ 
che con la tensione di 6,3 V, presente in tutti 


i ricevitori radio muniti di trasformatore o di 
autotrasformatore di alimentazione, purché 
in serie al circuito di accensione si aggiunga 
una resistenza di opportuno valore, in grado di 
provocare la necessaria caduta di potenziale. 

Le operazioni di collaudo debbono essere 
condotte nel modo seguente. 

Inizialmente la resistenza semifissa RI deve 
essere ruotata in modo che il cursore risulti 
tutto spostato verso massa, mentre la resisten¬ 
za R3 deve essere regolata in modo che il 
cursore risulti spostato dalla parte opposta 



Fig. 5 - Il punto esclamativo, cioè la figura 
luminescente della valvola DM70, si re¬ 
stringe o si allarga con l’aumentare e con 
il diminuire della tensione di polarizzazio¬ 
ne di griglia. 
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Fig. 6 - Piano di cablaggio dalla val¬ 
vola DM70. Data le piccola dimen¬ 
sioni di quatto occhio magico, la 
valvola VI può essere montata di¬ 
rettamente sull'indice di sintonia dal 
ricevitore 


Fig. 7 - Per evitare pe¬ 
ricolosi cortocircuiti tra 
gli elettrodi esterni del¬ 
la valvola DM70, ò ne¬ 
cessario ricoprire « fili 
conduttori con tubetti 
sterling, stringendoli 
con nastro adesivo. 


a quella del terminale di massa. Ottenute que¬ 
ste condizioni, si interviene sulla resistenza 
semifìssa RI, in rpqdp da ottenere, sulla plac¬ 
ca di VI, la tensione di 125 V. Questa misura 
deve essere effettuata con un voltmetro elet¬ 
tronico, per poter risultare precisa; serven¬ 
dosi di un tester da 20.000 ohm/volt, la tara¬ 
tura della tensione anodica dovrà essere fatta 
sui 100 V. Poi si regola la resistenza semifissa 
R3 in modo da ottenere la maggiore varia¬ 
zione di luminosità entro i limiti estremi di¬ 
mensionali del punto esclamativo, che si ri¬ 
feriscono alla sintonia e alla dissintonia dei¬ 
remittente. 

Tutte queste prove debbono essere condot¬ 
te con il ricevitore sintonizzato sulla emitten¬ 
te locale. 

La valvola DM70, quando viene montata nel 
circuito utilizzatore, deve essere protetta, ne¬ 
gli elettrodi esterni, con tubetto sterlingato e 
nastro adesivo. Essa verrà fissata in un qual¬ 
siasi punto trasparente della scala parlante. 
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La sua sigla 
è EC- 1900; può 
diventare l'amico 
inseparabile di 
elettrotecnici o 
idraulici. 



CERCAMETALLI 


Riesce facilmente e 
sicuramente 
a scovare le tracce 
delle condotte 
elettriche o di 
qualsiasi altro tipo 
di conduttura 
attraverso le pareti 
delle abitazioni, 
sotto la sabbia, 
sotto terra ecc. 

Vi offriamo 
l'apparecchio in 
scatola 
di montaggio 



I l lettore della nostra rivista o l'amatore di 
radioapparati avranno già visto chissà quan¬ 
ti schemi di apparecchi cerca-metalli. For¬ 
se, dopo aver letto questo titolo, saranno ten¬ 
tati di voltare pagina avendo già altre volte 
provato a costruire uno di questi aggeggi che 
quasi sempre non mantengono le promesse 
fatte prima della costruzione. Nel nostro ca¬ 
so tuttavia ci permettiamo di promettere un 
funzionamento sicuro, senza possibilità di er¬ 
rore. Certamente questo apparecchio non ha 
le prestazioni di un cerca-mine militare che si 
spinge fino a un metro sottoterra per scopri¬ 
re oggetti metallici pericolosi; però, date le 
sue minuscole dimensioni, la grande sempli¬ 
cità di realizzazione e soprattutto poiché non 
abbisogna di nessuno strumento per essere 
tarato o messo a punto, ci sentiamo in dovere 
di segnalarlo ai nostri lettori come un appa¬ 


recchio utile, sia per chi vuole dilettarsi di 
archeologia, sia per l'artigiano che deve cer¬ 
care tubazioni correnti sotto gli intonaci delle 
case per verificarne l'efficienza. 

La caratteristica principale che garantisce 
il sicuro funzionamento di questo cerca-me¬ 
talli è la mancanza di bobine di accordo di 
circuiti risonanti nei circuiti oscillatori e ra¬ 
diofrequenza: vi è solamente una induttanza 
variabile che viene regolata per permettere un 
migliore ascolto in auricolare. Le prestazioni 
del circuito sono limitate: si riesce tuttavia a 
localizzare con precisione la tubazione dell'im¬ 
pianto di riscaldamento sotto i pavimenti o 
nei muri delle abitazioni; si scopre con faci¬ 
lità un oggetto metallico, sia ferroso sia di 
altro materiale conduttore, fino alla profon¬ 
dità di 15 o 20 cm. sotto terra se le dimen¬ 
sioni dell'oggetto raggiungono i due centi- 
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COMPONENTI 


Condensatori 


CI 

= 

100.000 

pF 

C2 

= 

1.000 

pF 

C3 

= 

10.000 

PF 

C4 

= 

10 

\xF (elettrolitico) 

C5 

= 

100.000 

pF 

C6 


1.000 

pF 

CI 

= 

10.000 

pF 

C8 

= 

10 

\xF (elettrolitico) 

C9 

= 

5 

pF 

CIO 

= 

5 

pF 

C11 

= 

10.000 

pF 

C12 


100 

[jiF (elettrolitico) 

C13 

= 

10 

txF (elettrolitico) 

C14 

= 

200.000 

PF 

C15 

= 

10 

nF (elettrolitico) 

Resistenze 



RI 

= 

33.000 

ohm 

R2 

:= 

47.000 

ohm 

R3 

— 

1.000 

ohm 

R4 

— 

1.000 

ohm 

R5 

— 

33.000 

ohm 

R6 

= 

47.000 

ohm 

R7 

— 

1.000 

ohm 

R8 

= 

1.000 

ohm 

R9 

= 

100.000 

ohm 

RIO 

— 

10.000 

ohm 

RII 

— 

10.000 

ohm 

R12 

= 

1.000 

ohm 

R13 

= 

4.700 

ohm 

R14 

= 

10.000 

ohm 

R15 

— 

5.600 

ohm 

R16 

=: 

100.000 

ohm 

R17 

= 

150 

ohm 

Varie 




PILA 


= 

9 V 

LI 


= 

induttanza (250 ixH) 

L2 



vedi testo 

TR1-TR2 

— 

transistor PNP (blu) 

TR3-TR4-TR5 = 

transistor NPN (verdi] 


Fig. 1 - La principale caratteristica del cir¬ 
cuito del cercametalli consiste nella mancan¬ 
za di bobine di accordo e di circuiti risonanti 
negli stadi oscillatori di alta frequenza. 






























































metri quadrati. Oggetti più grandi possono 
«essere trovati anche a profondità maggiori, 
con un poco di pratica nell'interpretazione del 
segnale che ci giunge nella cuffia. 

Il consumo dello strumento è molto ridotto 
c una pila da 9 volt riesce a farlo funzionare 
per molte ore ininterrottamente senza alcuna 
differenza nelle sue prestazioni. 

Soprattutto una caratteristica risulta posi¬ 
tiva: si tratta della possibilità di questo cer¬ 
ca-metalli nel localizzare non solo i metalli 
ferro magnetici, come acciaio, ferro, ghisa, 
ecc., ma anche i metalli non ferro magnetici, 
come rame, alluminio, argento, oro, ecc. Ad¬ 
dirittura è possibile conoscere il tipo di me¬ 
tallo nascosto prima ancora di dissotterrarlo 
dal tono del segnale audio nell'auricolare, e 
quindi, questo apparecchio, permette di co¬ 
noscere eventuali differenze negli oggetti non 
visibili. 

Si tratta quindi di un oggetto ideale per 
trovare pezzi sotto la terra o la sabbia, purché 
abbiano una certa dimensione; inoltre co¬ 
stituisce un valido aiuto per chi deve trovare 
in fretta e con sicurezza tubazioni sotterra¬ 
nee, cisterne di metallo, linee elettriche inter¬ 
rate, ecc. 

Per la sua costruzione non occorrono par¬ 
ticolari conoscenze tecniche o esperienze nel 
«campo elettronico. Sono necessari un salda¬ 
tore e qualche attrezzo di uso comune. Si 
tratta quindi di un apparato che costituisce 
per il principiante una introduzione eccel¬ 
lente nel mondo dell'elettronica; per l'esper¬ 
to un progetto di tutto riposo ma con carat¬ 
teristiche altamente professionali, che, oppor¬ 
tunamente potenziato, può condurre a risultati 
veramente eccezionali; per lo studioso di elet¬ 
tronica rappresenta la fonte per risolvere 
diecine di problemi nel fantastico mondo del¬ 
l'alta frequenza. Vediamo ora le caratteristi¬ 
che costruttive dell'apparato. 

Montaggio 

Il procedimento da seguire per realizzare il 
cerca-metalli è molto semplice e lineare: oc¬ 
corre in genere fare attenzione a poche regole 
generali: 

1) si applichino i componenti sul circuito stam¬ 
pato infilandoli dalla parte senza il foglio di 
rame; 

2) si faccia attenzione alla polarità delle 
pile, dei condensatori elettrolitici e dei tran¬ 
sistori all'atto della applicazione degli stessi 
sul circuito; 

3) si saldino i terminali sporgenti dal foglio 
di rame, dopo averli tagliati a circa mezzo 
centimetro dalla ^superficie; nella saldatura 
occorre essere veloci per non danneggiare i 


componenti più delicati. E' consigliabile usare 
saldatori della potenza massima di 40 watt. 

Si prende il circuito stampato e lo si lava 
con un batuffolo di cotone imbevuto di trie- 
lina o di alcool per eliminare le eventuali 
tracce di grasso o di impronte. Quindi si ap¬ 
plicano le resistenze come si vede dallo sche¬ 
ma pratico di montaggio o dal disegno ripor¬ 
tato sulla plastica del circuito stampato. Suc¬ 
cessivamente si montano i condensatori elet¬ 
trolitici facendo attenzione alle polarità per 
evitare loro dei danni. Quindi si sistemano 
gli altri condensatori e poi i transistori. Per 
questi ultimi occorre fare presente che la lin¬ 
guetta sporgente dal cappuccio indica l'emet¬ 
titore; il piedino opposto è il collettore e 
quello in mezzo è la base. I transistori in que¬ 
sto circuito sono di due tipi: due sono PNP 
e tre, più piccoli, NPN: sono riconoscibili per¬ 
ché i PNP portano una fascetta azurra sul 
cappuccio, mentre gli NPN recano una stri¬ 
scia verde. 

Saldati questi componenti sul circuito, 
si pone la squadretta metallica con le due 
viti; si infila nel foro la vite dell'induttanza 
LI facendo passare il cappuccio sagomato fin¬ 
ché due alette non lo blocchino a posto e il 
dente (presente in una delle due alette più 
larghe) non entra nell'apposito forellino sulla 
squadretta per impedire all'induttanza di ruo¬ 
tare. Si collegano quindi i capi dell'induttan¬ 
za (orecchiette) nei punti indicati sul circuito 
stampato: la orecchietta inferiore con il pun¬ 
to C vicino al transistore TR2, quella superiore 
vicino al condensatore C 3. Si eseguono poi i 
collegamenti dei capi rosso e nero della bat¬ 
teria (il rosso al + e il nero al —) e i capi 
dell'auricolare nei punti A vicino al -f e B 
vicino al —. 

Si tratta ora di realizzare l'induttanza di 
ricerca con il filo di rame fornito già smalta¬ 
to. Per questo si ritaglia un cerchio di legno 
di 22 cm di diametro e sul bordo di questo si 
avvolgono da 12 a 15 spire di filo smaltato col¬ 
legandone poi i capi alla squadretta con i due 
ancoraggi fornita nella scatola di montaggio. 
A questi ancoraggi va collegato il cavetto 
schermato che viene applicato nell'altra estre¬ 
mità al circuito stampato nei punti C e D vi¬ 
cini al condensatore C 3 sulla scritta « search 
coil ». 

Per realizzare il cerchio di supporto della 
bobina di ricerca si può ricorrere con ottimi 
risultati anche al polistirolo (materiale leg¬ 
gero bianco usato come isolante termico o 
negli imballaggi) oppure a una striscia di 
cartone robusto ben incollato. 

Terminata questa prima fase, occorre pro¬ 
cedere ad alcune operazioni di verifica prima 
di applicare tensione al circuito. 
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Verifiche del circuito 

Queste regole sono dettate dalla pratica e 
devono essere seguite per evitare danni ai 
componenti dovuti a errate inserzioni o a cor¬ 
tocircuiti durante le saldature. Quindi termi¬ 
nato il cablaggio si osservano attentamente 
tutte le saldature realizzate per verificare che 
non esistano tra aree di circuito stampato 
adiacenti dei ponti di stagno che costituiscono 
cortocircuiti pericolosi. Successivamente bi¬ 
sogna verificare che i transistori siano stati 
montati esattamente seguendo le polarità in¬ 
dicate nello schema. 

Inoltre occorre controllare che i condensato- 
ri siano stati montati con il + e il — verso i 
punti a potenziale positivo e negativo. 

Sarà bene poi verificare ogni componente 
sistemato sullo schema per assicurarsi che il 
valore teorico previsto corrisponda a quello 
presente in pratica, sul circuito. A questo 
proposito occorre fare presente che il sistema 
di numerazione americano al posto della vir¬ 
gola mette il punto e che in genere non scrive 
lo zero prima della virgola: per esempio 0,10 


microfarad, si -gge sui componenti ameri¬ 
cani come .10uF o .10MFD. 

Se tutto è stato montato con precisione e 
i cablaggi sono stati effettuati correttamente, 
si può applicare la batteria sul cappuccio (bat¬ 
teria da 9 volt per transistori) e, portando 
l'auricolare all’orecchio, si può già ascoltare 
il soffio dell'oscillazione prodotta dall’appa¬ 
recchio. Nel caso non si avvertisse il sibilo di 
funzionamento si moti il perno dell'indut¬ 
tanza fino ad ascoltarlo chiaramente. ' 

Principio di funzionamento 

11 circuito elettronico del cercametalli è 
costituito essenzialmente da due oscillatori a 
radiofrequenza, risonanti a due frequenze mol¬ 
to vicine in valore: è questa differenza di fre¬ 
quenza che viene ascoltata in auricolare. I 
transistori TRI e TR2, di tipo PNP (segnati 
blu), sono gli elementi oscillatori; le loro usci¬ 
te con le radiofrequenze, tramite i condensa- 
tori da 5 picofarad, vengono inviate alla base 
del transistore TR3 che, con TRA e TR5 costi¬ 
tuisce un amplificatore a 3 stadi di bassa fre¬ 
quenza. 


Fig. 2 - Disposizione dei componenti elettronici sulla basetta rettangolare che, nella parte 
opposta, reca il circuito stampato; prima di inizare le saldature a stagno occorre lavare il 
circuito con un batuffolo di cotone imbevuto di trielina o di alcool, allo scopo di eliminare le 
eventuali tracce di grasso o di altre impurità. 
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AURICOLARE 




Fig. 3 - Questo disegno evidenzia il preciso siste¬ 
ma di collegamento fra il circuito del cercametalli 
e la bobina-sonda. Il collegamento deve essere ef¬ 
fettuato per mezzo di cavo schermato. 


Fig. 4 - L'ordine di successione dei terminali dei 
transistor di tipo NPN è facilmente riconoscibile in 
virtù delia presenza di una piccola tacca ricavata 
sul contenitore del componente. 
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LA SCATOLA DI MONTAGGIO DELL’EC-1900 

Ecco tutto quanto è contenuto nella nella nostra scatola di montaggio: 15 
condensatori - 13 resistenze - 1 circuito stampato - 1 auricolare - 1 pila da 9 
volt con relativa presa polarizzata - 5 transistor - filo di rame smaltato per 
l’induttanza di ricerca - bobina Li - viti - dadi - fili di collegamento e minute¬ 
rie metalliche. Tutto immateriale è di prima scelta, altamente collaudato, di 
marca Lafayette.il costo della scatola di montaggio completa è di L. 9.950 
(spese di imballo e spedizione comprese). 

Potete farne richiesta inviando anticipatamente la somma a mezzo vaglia o 
su! nostro C.C.P. 3/16574 intestato a RADIOPRATICA 20125 Milano Via Zu- 
retti 50. 
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La frequenza di oscillazione del transistore 
01 è determinata dalla induttanza (avvolgi¬ 
mento) realizzata con le spire di filo smaltato 
sul piatto di ricerca; invece la frequenza ge¬ 
nerata da TR2 è determinata dalla bobina LI. 
In assenza di materiali magnetici in vicinan¬ 
za di L2, i due oscillatori producono frequen¬ 
ze leggermente diverse che si mescolano tra 
loro e vengono amplificate dai transistori 
NPN; quando si avvicina un metallo alla bo¬ 
bina di ricerca L2 la frequenza di TRI è al¬ 
terata e quindi è alterata la differenza tra le 
due frequenze che si ascolta nelTauricolare; 
risulta così un suono più acuto se si avvicina 
un metallo ferromagnetico; più grave se il 
metallo non è ferromagnetico. 

Il transistore TR4 costituisce uno stadio am¬ 
plificatore con collettore a massa che ha il 
compito di isolare gli oscillatori dal resto del 
circuito nei riguardi del funzionamento alle 
alte frequenze: il condensatore Cll da 10.000 
picofarad (01 MFD) ha il compito di mandare 
a massa le alte frequenze indesiderate, in mo¬ 
do che queste non disturbino il funziona¬ 
mento. 

Si può notare che le dimensioni fisiche del¬ 
la bobina di ricerca determinano il diametro 
e il numero delle spire; così si determina an¬ 
che la profondità di penetrazione dell'appa¬ 
recchio nella ricerca nel sottosuolo. Infatti 
aumentando le dimensioni della bobina, au¬ 
menta la profondità alla quale può essere sco¬ 
perto un oggetto metallico. Tuttavia la possi¬ 
bilità di scoprire elementi di piccole dimen¬ 
sioni è maggiore con bobine di diametro in¬ 
feriore e quindi bisogna realizzare un com¬ 
promesso: sperimentalmente si è visto che le 
dimensioni suggerite per la costruzione della 
bobina sono quelle che hanno dato i risul¬ 
tati migliori. 

La superficie sotto cui sono nascosti gli og¬ 
getti da cercare non causa differenze di fun¬ 
zionamento apprezzabili a seconda della sua 
qualità; il terreno asciutto o la sabbia non im¬ 
pregnata di acqua rappresentano la qualità 
migliore di sede per le ricerche; l'umidità o 
l'acqua producono una riduzione delle quali¬ 
tà penetrative dell'apparecchio. 

Notizie particolari 

Per mettere a punto l'apparecchio e per 
condurre la ricerca forniamo alcune note. In¬ 
nanzitutto per prepararlo al funzionamento, 
occorre metterlo in condizioni di ottimo ascol¬ 
to regolando il perno a vite di LI fino a quan¬ 
do non si sente ben forte nelTauricolare il si¬ 
bilo prodotto dal circuito; per questa opera¬ 
zione si deve tenere lontano dalla bobina di 
ricerca L2 qualsiasi metallo. 


Durante questa manovra del perno di LI 
si ascoltano nelTauricolare diversi suoni di 
tono grave; per trovare il punto migliore di 
funzionamento conviene far girare il perno 
da cima a fondo per verificare quale soffio 
sia il più forte e chiaro: in quella posizione 
i due oscillatori sono nelle condizioni miglio¬ 
ri e di maggiore sensibilità. 

A questo punto si porta vicino alla bobina 
di ricerca un oggetto metallico di tipo fer¬ 
roso: il tono del sibilo deve diventare più 
alto. Se questo non accade, vuol dire che lo 
oscillatore deve essere di nuovo sistemato 
spostando il perno' di LI fino a quando, por¬ 
tando vicino a L2 un pezzo metallico di fer¬ 
ro, il tono del sibilo non diventa più acuto. 
Naturalmente portando sotto la bobina un 
pezzo di materiale non magnetico si dovrà 
avere un cambio di tono del soffio verso il 
grave. In questo modo si potrà distinguere il 
tipo di materiale nascosto. 

Quando l'apparecchio cercametalli è stato 
messo a punto, conviene fare qualche prova 
di funzionamento per prendere confidenza con 
l'apparecchio, nascondendo pezzi sotto sab¬ 
bia asciutta e provando a passare la bobina 
di ricerca sopra di essi con movimenti a di¬ 
versa velocità. Si capirà così da queste espe¬ 
rienze il modo migliore per agire correttamen¬ 
te nella ricerca di oggetti di metallo non vi¬ 
sibili. 

Si può lavorare anche senza sentire il sibilo 
normale, cioè con il silenzio in cuffia: in que¬ 
sto caso si dovrà ruotare il perno di LI fino 
al silenzio che si ha in auricolare nel passag¬ 
gio tra due sibili acuti: mettendo metallo sot¬ 
to la bobina L2 nascerà il rumore nelTauri¬ 
colare. 

Ricordate che molte qualità di questo cer¬ 
cametalli possono essere migliorate da per¬ 
fette messe a punto della bobina LI. 

Se vorrete rendere più efficiente il cerca- 
metalli, dovrete procedere al cambio della 
bobina di ricerca, facendo in modo di sosti¬ 
tuirla con una equivalente nel valore indutti¬ 
vo costruita secondo i vostri desideri partico¬ 
lari: per avere la sicurezza di aver realizzato 
nuove bobine di ricerca di valore adatto, si 
può procedere a una verifica nel modo se¬ 
guente: mettete una radiolina a transistori 
sotto la bobina L2 e giratene la manopola di 
sintonia (cambio stazioni) fino a che non ascol¬ 
terete nella radio il sibilo che ricevete in au¬ 
ricolare: togliete poi la bobina di ricerca e 
sostituitela con quella che avete preparato 
di nuovo; a questa nuova bobina togliete o 
aumentate il numero delle spire fino a quando 
non ascolterete nella radio di nuovo il sibilo 
ben noto. In questo modo siete sicuri di poter 
sostituire tra loro due bobine equivalenti. 
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L’OSCILLATORE 
A FREQUENZA 
VARIABILE 


Un VFO abbastanza semplice 
e di basso prezzo 


I nostri lettori più preparati conoscono or¬ 
mai bene l'utilità deH'oscillatore a frequen¬ 
za variabile che, abbreviatamente, viene 
chiamato VFO. Ma per coloro che si consi¬ 
derano soltanto principianti nel settore dell-e 
trasmissioni è necessario ricordare gli scopi 
fondamentali cui è destinato questo partico¬ 
lare circuito. 

La maggior parte degli apparati trasmit¬ 
tenti sono dotati di uno stadio finale a ra¬ 
diofrequenza'modulato, ma sono privi dello 
stadio pilota o, come avviene in molti casi, 


sono dotati di uno o più stadi pilota, talvolta 
pilotati a quarzo, a radiofrequenza. Ciò signi¬ 
fica che il trasmettitore, così concepito; non 
può erogare alcun segnale a radiofrequenza 
o, tutt'al più, ne eroga uno, o più di uno, a 
frequenza fissa, ma in numero molto limi¬ 
tato. 

Lo stadio che deve fornire il segnale a radio- 
frequenza variabile, in modo continuo e capa¬ 
ce di pilotare lo stadio a radiofrequenza del 
trasmettitore, è appunto il VFO. 

Le caratteristiche che si richiedono ad un 
oscillatore di frequenza variabile sono essen- 
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zialmente due: la stabilità, che permette di 
non derogare dalle norme ministeriali e faci¬ 
lita, in pari tempo, i collegamenti; la seconda 
caratteristica è rappresentata dalla potenza, 
che deve essere tale da poter pilotare anche 
stadi di 50-100 watt. 

Il VFO presentato in queste pagine è do¬ 
tato delle caratteristiche ora citate ma, ad 
esse, aggiunge anche quelle della semplicità 
e del basso prezzo di costo. Il nostro circuito, 
infatti, è di tipo assolutamente classico, sia 
perché fa impiego di valvole collaudatissime, 
sia per la disposizione circuitale. 

L'aver adottato un circuito classico, e non 
un circuito di tipo sperimentale, ci ha per¬ 
messo, pur rinunciando al fascino del «nuovo», 
di adottare componenti di larghissima diffu¬ 
sione, facilmente recuperabili anche fra i 
residui di normali montaggi sperimentali. 

Prima di entrare nell'analisi dettagliata del¬ 
l'apparato, vogliamo appena ricordare alcuni 
tra i moltissimi usi cu i 1 nostro VFO può es¬ 
sere indirizzato. Il progetto, infatti, è tale 
da erogare una potenza a radiofrequenza di 
alcuni watt e, collegato ad un’antenna, trami¬ 
te opportuna rete di adattamento, può fun¬ 
zionare benissimo in veste di trasmettitore 
di emergenza oppure come apparato di col¬ 
laudo e verifica di apparati riceventi, con una 


Ftg. 1 ** Circuito elettrico del VFO. La tensione di 
alimentazione anodica deve essere di 300 volt. 
La tensione sulla valvola a gas V2 è di 150 volt. 


COMPONENTI 


Condensatori 

Ci = 20 pF (variabile ad aria) 

C2 — 50 pF (compensatore) 

C3 «■' 50 pF 

C4 = 500 pF 

C5 = 500 pF 

C6 = 50 pF 

CI » 4.700 pF 
C8 100 pF 

C9 = 100 pF 

CIO = 4.700 pF 
C11 = 4.700 pF 

CI2 .= 100 pF 

CI3 = 16 pF-450 VI (elettrico) 

C14 = 16 pF-450 VI (elettrico) 

Resistenze 

RI » 100.000 ohm 

R2 = 470 ohm 

R3 = 4.700 ohm 

R4 » 220.000 ohm 

R5 = 10.000 ohm 

R6 -» 100.000 ohm 

R7 = 220 ohm 

R8 = 10.000 ohm 

Varie 

VI = 12AT7 

V2 0A2 
V3 = 6AQ5 
V4 = 5Y3 

TI = trasf. d’alimentazione (70 watt-280 
+280 volt-5 volt-6,3 volt) 

ZI — impedenza BF (400 ohm-70 mA) 

LI = vedi testo 

J1 = vedi testo 

J2 = imp. AF (Geloso 556) 

13 - «= imp. AF (Geloso 556) 

LP = lampada-spia (6,3 volt) 



6,3 V 




























+ AT 


MASSA 


USCITA AF 


GOMMINO 



SCHERMO 


LP 


SINTONIA 

Fig. 2 - Cablaggio dell’oscillatore a frequenza variabile. La buona riuscita di 
questo apparato è per buona parte condizionata alle qualità delle schermature 
e dei collegamenti di massa. 


portata che può arrivare ad alcune decine di 
chilometri. 

Trattandosi di un oscillatore a radiofre¬ 
quenza, a frequenza variabile, esso può essere 
usato in veste di strumento generatore di se¬ 
gnali AF per la verifica e la messa a punto 
degli stadi a radiofrequenza. Molti altri im¬ 
pieghi sono ancora possibili con il nostro 
VFO, ma i lettori più preparati nel settore 
delle trasmissioni sapranno ben prendere la 
iniziativa per le loro necessità specifiche. 

Concezione del VFO 

Il progetto del VFO è rappresentato in fig. 1; 
esso è composto da tre stadi per cinque fun¬ 
zioni complessive di valvola. 

L'oscillatore a triodo è del tipo Colpitts; 
esso è seguito da un triodo montato con 


uscita di catodo, che pilota uno stadio finale 
per mezzo del pentodo V3 di media potenza e 
di tipo 6AQ5. 

La stabilità dell’oscillatore è garantita dalla 
stabilizzazione della sua tensione anodica e 
dall'isolamento dell'oscillatore, così che even¬ 
tuali variazioni di carico non possano influen¬ 
zarne il funzionamento. 

La potenza erogata dai due stadi amplifica¬ 
tori, di cui uno a pentodo, è sufficiente al 
pilotaggio di qualsiasi tipo di trasmettitore. 

La banda coperta dal VFO è quella dei 3,5 
MHz, cioè la gamma che si estende da 3,5 
MHz a 3,8 MHz, che è poi quella degli 80 
metri; questa gamma è la più comune tra 
tutte quelle che sono riservate agli operatori 
dilettanti e che meglio si presta come primo 
terreno di allenamento per i neofiti della tra¬ 
smissione. I più esperti, peraltro, non incontre¬ 
ranno difficoltà alcuna nel modificare la ban- 
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Rg. 3 - Schema elet¬ 
trico dall’alimentatore 
che potrà esecro realiz¬ 
zato soltanto In quei ca¬ 
si In cui il VFO venga 
impiegato per usi di¬ 
vorai da quello dell'ac¬ 
coppiamento con un 
apparato trasmettitore. 
In quest'ultimo caso 
l’alimentazione del VFO 
sarà derivata dallo stes¬ 
so trasmettitore. 


da di emissione, mantenendosi sempre entro 
i limiti delle onde corte. 

La scelta della gamma degli 80 metri, cioè 
della gamma più comune fra i radioamatori 
e fra tutti coloro che studiano le radiotra¬ 
smissioni è in coerenza perfetta con la sem¬ 
plicità, l'utilità e l'assoluta normalità del no- 


20 spire filo 0 0,8 mm 
ricoperto di seta 



Fig. 4 - Dati costrutti¬ 
vi dalla bobina di alta 
frequenza LI e dell'Im¬ 
pedenza di alta fre¬ 
quenza 11. 



30 spire di filo 0O,3mm 
ricoperto di seta 
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Fig. 5 - Il telaio, sul quale è realizzato il cablaggio 
del VFO, dovrà essere racchiuso in un contenitore 
metallico che ha funzioni di schermo elettroma¬ 
gnetico. 

stro progetto di oscillatore a frequenza va¬ 
riabile. 

Analisi del circuito 

Il circuito elettrico del VFO, rappresentato 
in fig. 1, è privo dell'alimentatore, che è in¬ 
vece rappresentato in fig. 3. Questa separa¬ 
zione delle due parti circuitali è stata apposi¬ 
tamente voluta perché sappiamo che la mag¬ 
gior parte di coloro che realizzeranno questo 
progetto, dovendolo accoppiare al trasmetti¬ 
tore, si serviranno dell'alimentatore dello stes¬ 
so trasmettitore. Coloro invece che vorranno 
destinare il VFO ad altri usi, potranno realiz¬ 
zare il classico alimentatore riportato in fig. 3. 

La prima sezione triodica della valvola VI 
pilota lo stadio oscillatore. 

Il circuito accordato che determina la fre¬ 
quenza di oscillazione è connesso tra la gri¬ 
glia controllo e massa; esso è composto dalla 
bobina LI e dai condensatori C1-C2-C3; CI è 
un condensatore variabile, C2 è un compensa¬ 
tore e C3 è un condensatore a mica. Questi 
elementi compongono un circuito risonante 
in parallelo, la cui frequenza di accordo può 


essere ritoccata in sede di taratura agendo 
sul compensatore C2; la frequenza, inoltre, 
può essere variata in modo continuo, nella 
banda voluta, agendo sul condensatore varia¬ 
bile CL 

Si tenga presente che la bobina LI e il 
condensatore C3 sono i componenti che deter¬ 
minano la banda di azione del VFO; chi vo¬ 
lesse modificare la banda dovrà intervenire 
su questi due elementi. 

Per la riuscita migliore del VFO, ci si dovrà 
servire di componenti di alta qualità nel com¬ 
porre il circuito accordato; infatti, trattandosi 
dell'unico circuito accordato dell'intero pro¬ 
getto, è proprio dai suo fattore di merito Q e 
dalla sua stabilità che dipende la stabilità to¬ 
tale deU'oscillatore. Il condensatore C3 dovrà 
quindi essere di tipo a mica argentata, o tut- 
t al più, al polistirolo; ii condensatore CI e il 
)ensatore C2 dovranno anch'essi essere di 
ottima qualità e con isolamento ad aria. 
Anche la bobina LI dovrà essere avvolta su 
supporto a bassa perdita. 

Il circuito accordato è connesso alla griglia 
controllo della prima sezione triodica della 
valvola VI tramite il condensatore X cnc 
isola la tensione continua di polarizzazione 
statica di griglia. La resistenza RI provvede 
alla corretta polarizzazione di griglia in cor¬ 
rente continua, in modo da provocare una 
precisa amplificazione, da parte del triodo, 
degli impulsi presenti nel circuito accordato. 

Il segnale presente sul catodo del primo 
triodo di VI può prendere due direzioni di¬ 
verse, quella del condensatore C5 e quella del 
condensatore C4, non certo quella dell'impe- 
denza di alta frequenza, che non permette il 
passaggio di segnali a radiofrequenza. 

La parte di segnale che attraversa il con¬ 
densatore C5 raggiunge il circuito di massa, 
mentre la parte che attraversa il condensa¬ 
tore C4 ritorna alFingresso dell'amplificatore, 
più precisamente sul circuito accordato; la 
parte che attraversa il condensatore C5 si 
chiude sul carico, che è poi il successivo stadio 
di amplificazione. 

Il ritorno del segnale nel circuito accorda¬ 
to, attraverso il condensatore C4, permette che 
le oscillazioni si mantengano nel tempo e 
non si esauriscano dopo pochi cicli; inoltre, fa 
sì che soltanto quelle oscillazioni la cui fre¬ 
quenza coincide con la frequenza del circuito 
di risonanza possano essere applicate alla gri¬ 
glia (le altre vengono attenuate). 

E' importante notare che quella parte di 
segnale che dal catodo ritorna alla griglia 
deve essere scelta accuratamente, dato che 
un valore troppo basso non permetterebbe 
oscillazioni stabili, mentre un valore troppo 
alto non permetterebbe il funzionamento linea- 
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re dell'oscillatore e creerebbe frequenze spu¬ 
rie. 

L'impedenza di alta frequenza J1 impedisce 
il passaggio dei segnali di alta frequenza, ma 
permette il flusso della corrente continua sta¬ 
tica della valvola. Analoga funzione è affidata 
all'impedenza di alta frequenza J2; quest'ul- 
tima, peraltro, agisce sul circuito di placca 
del primo triodo di VI. 

Il segnale amplificato presente sulla placca 
del primo triodo di VI viene inviato, tramite 
il condensatore di accoppiamento C8, sulla 
griglia controllo del secondo triodo della val¬ 
vola VI. Questo secondo triodo è montato in 
circuito a placca comune, cioè con l'ingresso 
del segnale sulla griglia e l'uscita sul catodo. 
Tale configurazione è stata appositamente scel¬ 
ta per ottenere una elevata impedenza di in¬ 
gresso e una bassa impedenza di uscita. 

L'elevata impedenza di ingresso è assai im¬ 
portante per non caricare l'oscillatore, cioè 
per non farli erogare una corrente elevata, 
in modo tale che il suo funzionamento risulti 
il più lineare possibile. La bassa impedenza di 
uscita è invece necessaria per pilotare la 
valvola V3, dunque, questa configurazione cir¬ 
cuitale è da considerarsi ottima anche se il 
guadagno dello stadio non è elevato. 

La polarizzazione di griglia, ottenuta per 
mezzo della resistenza R4, a partire dal catodo, 
assicura un più elevato guadagno allo stadio 
e garantisce la precisa polarizzazione del ca¬ 
todo effettuata con R2-R3; queste due ultime 
resistenze permettono di prelevare il segnale 
con un'impedenza di uscita ottimale per lo 
stadio successivo. 

Il condensatore di accoppiamento C9 trasfe¬ 
risce il segnale sulla griglia controllo della 
valvola V3, che è un pentodo montato in cir¬ 
cuito convenzionale. La polarizzazione della 
valvola V3 è affidata alle resistenze R6 ed R7, 
mentre la resistenza R8 assicura il funziona¬ 
mento lineare della valvola stessa che lavora 
in classe A. 

I condensatori C10-C11 cortocircuitano la 
radiofrequenza, mentre l'impedenza di alta 
frequenza J3 blocca il passaggio del segnale 
verso il circuito alimentatore. Il condensa¬ 
tore C12 invia il segnale all'uscita, che è di 
tipo a media impedenza. 

La tensione anodica della prima sezione 
triodica della valvola VI è stabilizzata per 
mezzo della valvola a gas V2. Come è noto, 
in una valvola a gas la tensione anodo-catodo 
varia di pochissimo al variare entro limiti 
notevoli della corrente; le variazioni della ten¬ 
sione anodica si riflettono, quindi, soltanto su 
alcuni valori della corrente nella valvola V2, 
mentre la tensione, sui suoi terminali, che è 
poi la tensione anodica della valvola VI, ri¬ 


mane sensibilmente costante. Ciò che varia 
è la caduta di tensione sui terminali della re¬ 
sistenza R4 che, nel processo di stabilizzazione, 
svolge un ruolo fondamentale. La valvola a 
gas V2 è cortocircuitata, rispetto all'alta fre¬ 
quenza, per mezzo del condensatore C7; que¬ 
sto condensatore evita che il rumore gene¬ 
rato dalla valvola interferisca sulle rimanenti 
parti del circuito. 

Montaggio 

Prima di iniziare la costruzione dell'oscilla¬ 
tore a frequenza variabile, si dovrà realizzare 
la bobina LI, perché questo rappresenta* l'uni¬ 
co componente non reperibile in commercio. 

La costruzione della bobina LI dovrà es¬ 
sere effettuata con la massima accuratezza; 
l'avvolgimento verrà effettuato su un suppor¬ 
to di materiale a bassa perdita come, ad esem¬ 
pio, la ceramica, il teflon o, in mancanza di 
questi materiali, il più comune cartone ba- 
chelizzato. Il fissaggio del filo e dei suoi ter¬ 
minali verrà ottenuto adoperando le apposite 
resine. 

Il supporto è di forma cilindrica, del dia¬ 
metro di 30 mm; il filo è di rame smaltato ri¬ 
coperto in seta, del diametro di 0,8 mm; le 
spire sono in numero di 20. Questi stessi dati 
costruttivi e il disegno rappresentativo della 
bobina LI sono riportati in figura 4. 

Anche l'impedenza di alta frequenza J1 do¬ 
vrà essere costruita con i dati esposti in fig.4; 
il supporto è dello stesso tipo e della stessa 
forma, ma il diametro è di 10 mm; il filo è 
dello stesso tipo ma del diametro di 0,3 mm; 
le spire sono in numero di 30. 

Le altre due impedenze di alta frequenza 
J2-J3 sono di tipo commerciale e per esse si 
potrà utilizzare il tipo Geloso 556. 

Il cablaggio del VFO verrà eseguito secon¬ 
do lo schema riportato in fig. 2. 

Il telaio potrà essere di rame o di allumi¬ 
nio ed anche il mobile contenitore dovrà es¬ 
sere metallico, così come illustrato in fig. 5. 

Il cablaggio del VFO è suddiviso, per mez¬ 
zo di uno schermo metallico, in due settori 
distinti; nel primo è inserito il circuito rela¬ 
tivo alla valvola VI, cioè al doppio triodo; 
nel secondo sono montate la valvola V2 e la 
valvola V3. 

Si tenga presente che per la buona riuscita 
del progetto si dovranno realizzare perfetti 
collegamenti di massa ed anche la presa di 
uscita dovrà essere di ottima qualità. 

Sul pannello frontale del VFO vi è un solo 
comando, quello di sintonia che fa capo al 
condensatore variabile Cl; la lampada-spia 
LP permetterà di tenere informato l'operatore 
sulle condizioni elettriche del circuito di ac¬ 
censione delle valvole. 
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Proteggiamo 



\00 Ilo ^ 

VOLTS 



3 



V 


i nostri 
strumenti 

Milliamperometri, voltmetri ecc. co¬ 
stano un capitale; per questo è 
necessario trattarli con cura. Pen¬ 
so che tutti abbiamo visto uno stru¬ 
mentino con l’ago ACCARTOC¬ 
CIATO A FONDO SCALA. 
Suggeriamo questo semplice si¬ 
stema di protezione. 

1 - si prendano due diodi al ger¬ 
manio o al silicio (i primi per stru¬ 
menti molto sensibili) e li si colle¬ 
ghi in antiparallelo, come in fig. 1; 

2 - li si applichi poi in paralle¬ 
lo ai morsetti dello strumento. 

I diodi hanno la proprietà di non 
condurre con tensioni molto basse: 
la loro tensione di soglia è di 0,3V 
per i diodi al germanio e di 0,6V per 
quelli al silicio. Quindi se noi ap¬ 
plichiamo una tensione inferiore a 
quelle dette ai capi dello strumen¬ 
to, i diodi non condurranno, lascian¬ 
do passare la corrente attraverso 
lo strumento. Se applichiamo una 
tensione superiore (per errore), i 
diodi diventeranno praticamente dei 
cortocircuiti (uno o l’altro, a secon¬ 
da della polarità della tensione) e 
la corrente circolerà così in questi, 
indipendentemente dal suo verso, 
evitando così danni al delicato equi¬ 
paggio mobile dello strumento. 
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CONTROLLO 

Questo apparecchio permette di 
controllare le tre possibili condizio¬ 
ni elettriche dei diodi al silicio: in¬ 
tegro, aperto, cortocircuitato. 


DEI DIODI 
DI POTENZA 


I l classico alimentatore pilotato dalla val¬ 
vola raddrizzatrice monoplacca o bipLacca, 
forse, non lo costruisce più nessuno. Non 
lo realizza l'industria e neppure l'artigiano di 
media elevatura commerciale. Noi, invece, co¬ 
sì come fanno tutte le scuole con indirizzo elet¬ 
tronico o radiotecnico, non possiamo dimen¬ 
ticarlo, perché rappresenta pur sempre un ar¬ 
gomento didattico che permette di capire quel 
fenomeno, così importante, della trasforma¬ 
zione della corrente alternata in corrente con¬ 
tinua o, per lo meno, in corrente unidireziona¬ 
le pulsante. 

La famosa valvola raddrizzatrice 5Y3, con 
tutte le sue consorelle, non potrà mai morire 
finché dura la scuola; tutt'al più potrà essere 


sostituita con altra di concezione più moder¬ 
na. Ma l’industria non vuol più saperne della 
valvola raddrizzatrice e non la utilizza più fin 
dal giorno in cui è nato il diodo raddrizza¬ 
tore, al silicio od al selenio. Quel diodo che è 
in grado di sopportare il flusso di correnti 
elettriche di notevole intensità. Capita così 
che, in quasi tutti gli apparati di produzione 
industriale, il circuito di alimentazione sia 
pilotato da uno o più diodi, montati in diverse 
configurazioni radioelettriche, tra le quali spic¬ 
ca quella del classico « ponte ». E capita an¬ 
che che i nostri lettori, quelli più preparati, 
debbano riparare questi apparati, sostituen¬ 
do, quando è necessario, l'elemento raddriz¬ 
zatore. 
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Il diodo raddrizzatore al silicio può essere 
in ottime condizioni, ma può apparire « aper¬ 
to » o in cortocircuito. In tutti e tre questi 
casi il radioriparatore deve essere in grado di 
accertare la precisa condizione del diodo con 
la massima sicurezza e assai rapidamente. 

Lo strumento presentato e descritto in que¬ 
ste pagine serve appunto per controllare le 
tre condizioni, prima citate» dei diodi al sili¬ 
cio, ma potrà rivelarsi utile anche per il con¬ 
trollo di altri tipi di diodi e di altri compo¬ 
nenti elettronici; su questi ultimi tipi di mi¬ 
sure e controlli lasciamo ampia libertà di 
azione alla capacità ed alla fantasia di chi ci 
segue. 

Le tre condizioni del diodo 

In figura 1 sono rappresentate le tre con¬ 
dizioni fondamentali nelle quali si può tro¬ 
vare un diodo raddrizzatore. Il circuito in al¬ 
to si riferisce ai diodo in ottime condizioni 
di funzionamento; al centro è rappresentata 
la condizione di non conduttività del compo¬ 
nente, cioè quella del diodo aperto. Lo sche¬ 
ma riportato in basso di figura 1 si riferisce 
alla condizione di cortocircuito del diodo rad- 
drizzatore. Tutti e tre gli schemi sintetizzano 
quello che sarà il circuito vero e proprio dello 
strumento analizzatore dei diodi al silicio. 

I a CONDIZIONE - DIODO INTEGRO - Il 
diodo al silicio è uno di quei componenti elet¬ 
tronici che appartengono al mondo dei semi- 
conduttori, cioè di quei componenti che sono 
buoni conduttori della corrente elettrica in 
un determinato senso, mentre non lo sono af¬ 
fatto nell’altro. Si dice anche che questi com¬ 
ponenti sono « polarizzati », e ciò significa che 
essi debbono essere inseriti nel circuito uti¬ 
lizzatore in un determinato modo. 

Nel primo schema di figura 1, a monte del 
diodo, è presente la tensione alternata, cioè 
quella tensione formata da semionde positive 
e negative. La caratteristica fondamentale del 
diodo consiste nel lasciarsi attraversare sol¬ 
tanto dalle semionde di uno stesso nome del¬ 
la corrente alternata. Nel caso in esame sono 
le semionde positive che attraversano il diodo, 
formando una corrente unidirezionale pul¬ 
sante; questa corrente attraversa anche la 
lampada collegata in serie al circuito. Utiliz¬ 
zando una lampada adatta per la tensione al¬ 
ternata, è ovvio che, pur risultando integro 
il diodo al silicio, questa, essendo attraversata 
soltanto da uno stesso tipo di semionde, non 
potrà accendersi a luce piena. Infatti, nel no¬ 
stro schema è stata riportata la dicitura MEZ¬ 
ZA LUCE. 

In pratica, una volta realizzato lo strumen¬ 
to analizzatore, quando si sottoporrà all'esa- 
me un diodo al silicio in ottimo stato, questo 


provocherà una accensione a mezza luce della 
lampadina, e tale indicazione diverrà signi¬ 
ficativa per l’operatore. 

IP CONDIZIONE - DIODO APERTO - Ci 
riferiamo al disegno riportato in posizione 
centrale nella figura 1. Il diodo può essere 
aperto, cioè interrotto, per varie ragioni. L in- 
terruzione può essere interna e può essere an¬ 
che esterna, in uno dei due terminali del 
componente; ma in quest'ultimo caso il danno 
è ridente ed il diodo n on richiede ulteriori 
indagini tecniche. Le cose cambiano, invece, 
quando Tinterruzione è avvenuta dentro il 
corpo del componente. In questo caso l'ele- 
mento non è più conduttore o, meglio, semi- 
conduttore. La corrente elettrica non può 
fluire nel circuito e neppure attraverso la 
lampadina collegata in serie che, di conse¬ 
guenza, rimarrà spenta. Questa volta, quindi, 
la mancanza di luce nella lampadina montata 
nello strumento analizzatore significherà che 
il diodo è interrotto, 

IIP CONDIZIONE - DIODO IN CONTOCIR- 
CUITO - I motivi per cui un diodo al sicilio 
può trovarsi in cortocircuito sono molteplici. 

Molte volte questo danno deriva da un di¬ 
fetto di costruzione, ma quasi sempre esso è 
dovuto ad un tensione di carico superiore a 
quella tollerata, che determina un flusso ec¬ 
cessivo di corrente nel diodo stesso. 

Quando l’intensità di corrente è notevole, 
attraverso il diodo scorre un gran numero di 
elettroni, e con essi anche particelle carbo¬ 
niose o metalliche che stabiliscono una con¬ 
duttività elettrica interna al componente, il 
quale diviene un conduttore elettrico comu¬ 
ne, perdendo tutte le qualità caratteristiche del 
semiconduttore. 

In tali condizioni il circuito rappresentato 
in basso di figura 1 non presenta alcun sbar¬ 
ramento alla corrente elettrica, che può ali¬ 
mentare a pieno regime la lampadina. La con¬ 
seguenza prima di tale condizione è che la 
lampadina brilla di viva luce. L'operatore ot¬ 
terrà anche questa volta un'indicazione ottica 
precisa che permetterà di diagnosticare ine¬ 
quivocabilmente le condizioni elettriche del 
diodo al silicio sottoposto ad esame. 

Il circuito di prova 

Il circuito di prova dei diodi al silicio è 
rappresentato in figura 2. Questo progetto fa 
impiego di un autotrasformatore, di una lam¬ 
pada-spia ad incandescenza, di un pulsante e 
di una seconda lampada a filamento del tipo 
di quelle adottate negli impianti luce dome¬ 
stici. 

L'autotrasformatore TI è dotato di un solo 
avvolgimento e di più prese intermedie; le pre¬ 
se intermedie permettono di adattare l'av- 
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Fig. 2 - Circuito teorico dell’appa¬ 
rato analizzatore dei diodi al sicilio. 
Il circuito è percorso dalla corrente 
alternata a 125 V. La lampada LP1 
segnala le condizioni del diodo in 
prova. 



TI = autotrasformatore (20-30 W) 

LP1 = lampada a filamento (120 V - 20 W) 
LP2 = lampada-spia (6,3 V) 

SI = interrutt. a leva 

PI = interrutt. di tipo a pulsante 


volgimento dell'autotrasformatore alla tensio¬ 
ne di rete; la presa intermedia al valore di 
tensione di 6,3 V permette di accendere la 
lampada-spia LP2. Le prese intermedie, che 
permettono l'uso del cambiotensione, possono 
anche non essere utilizzate, purché ci si 
serva della presa intermedia corrispondente 
al valore della tensione di rete. All'atto del¬ 
l'acquisto dell'autotrasformatore occorrerà te¬ 
ner conto che la potenza elettrica di questo 
componente deve essere compresa fra i 20 
e i 30 W. 

Il circuito di prova del diodo funziona con 
la tensione elternata di 125 V, prelevata dalla 
relativa presa intermedia dell’avvolgimento 
dell’autotrasformatore. 

Il diodo in prova deve essere inserito nelle 
due apposite boccole e l'esame del componen¬ 
te si effettua chiudendo l'interruttore SI. Do¬ 
po tale operazione la lampada-spia LP2 si'ac¬ 
cenderà, informando l'operatore sulla funzio¬ 
nalità completa dell'apparato analizzatore. 

La lampada LP1, invece, potrà trovarsi- in 
una delle tre condizioni prima descritte: mez¬ 
za luce, spenta, luce forte. Il pulsante PI 
aiuta l’operatore nelle operazioni di controllo. 
Per esempio, quando la lampada LP1 rimane 
spenta, denunciando l'interruzione della con¬ 
duttività del diodo, premendo il pulsante PI 
l’operatore provocherà l'accensione della lam¬ 


pada ed otterrà un’ulteriore convinzione per¬ 
sonale sulla condizione del diodo aperto. Quan¬ 
do il diodo è in cortocircuito, premendo il 
pulsante PI, la lampada LP1 non dovrà pre¬ 
sentare alcuna variazione di intensità lumi¬ 
nosa. Quando il diodo è integro, premendo il 
pulsante PI si otterrà il passaggio dalla con¬ 
dizione di mezza luce a quella di luce piena 
della lampada LP1. 

Montaggio 

Il contenitore dell'apparato di prova dei 
diodi al silicio può essere, indifferentemente, 
di metallo o di materiale isolante. La lampa¬ 
da LP1 deve essere montata in modo da af¬ 
facciarsi ad una apertura, o finestra, pratica¬ 
ta sul pannello anteriore dell'apparecchio. 

E' assai importante, in sede di cablaggio, 
tener conto che in questo circuito si ha a che 
fare con la tensione alternata a 125 V, che ri¬ 
chiede un particolare isolamento e un in¬ 
sieme di conduttori ottimamente isolati. 

A montaggio ultimato, sul pannello ante¬ 
riore appariranno le due boccole per l'appli¬ 
cazione dei diodi in prova ed il pulsante PI. 
Sulla parte superiore del contenitore, invece, 
appariranno: l'interruttore SI, la lampada- 
spia LP2 e il cambiotensione. I conduttori di 
rete fuoriescono dalla parte superiore del 
contenitore, attraverso un gommino passante. 
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Fig. 3 - Cablaggio e piano costruttivo dello stru¬ 
mento di prova dei diodi di potenza. 
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FUNZIONI 
DELLA LAMPADA 
AL NEON 


Un elementare oscillatore 
di bassa frequenza 
permette di far segnalare, 
otticamente, la distruzione 
di un fusibile 


L a lampada al neon è divenuta un con¬ 
forto radioelettrico nella maggior parte 
delle apparecchiature di produzione mo¬ 
derna. La sua funzione fondamentale è quella 
di richiamare l'attenzione dell’operatore sulle 
condizioni di funzionamento generale di un 
circuito. Normalmente essa appare inserita 
nel circuito di alimentazione, cioè in serie ai 
conduttori di rete, oppure in quello di accen¬ 
sione dei filamenti delle valvole elettroniche. 
Dunque, le funzioni essenziali della lampada 
al neon sono almeno due. Quando il circuito 
risulta elettricamente chiuso, la lampada al 
neon rimane accesa. Quando il circuito risulta 
elettricamente aperto, la lampada al neon ri¬ 
mane spenta. Ma questo particolare e relati- 
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vamente nuovo componente elettronico può 
essere chiamato a svolgere una terza impor¬ 
tante funzione, pur continuando nella conser¬ 
vazione della sua originale funzione di ele¬ 
mento avvisatore. E' possibile, infatti, chia¬ 
mare la lampada-spia a partecipare ad un cir¬ 
cuito oscillante, allontanandola dal mondo 
prettamente elettrico per farla entrare in quel¬ 
lo radioelettrico. 

Tra i molti conforti di carattere radiolet- 
trico presenti nei moderni apparati, oltre che 
la lampada-spia, vi è anche quello del fusibile 
o dei fusibili di sicurezza. Questi ultimi ele¬ 
menti impediscono il danneggiamento di un 
intero apparato, o della maggior parte degli 
elementi vitali di esso, quando un incidentale, 
eccessivo assorbimento di corrente ridurrebbe 
a grande usura un trasformatore di alimenta¬ 
zione, una valvola o una serie di transistor. 
Ed anche il fusibile, come la lampada-spia è 


un componente elettrico che viene inserito nel 
circuito di alimentazione, in serie ad uno dei 
due conduttori della tensione di rete. Quando 
il fusibile brucia, il circuito ovviamente non 
viene più alimentato ed anche la lampada-spia, 
a meno che questa si trovi a monte del fusibi¬ 
le, rimane spenta. Ma in questo caso l'utilità 
della lampada al neon viene meno, perché la 
mancanza di luce può indurre a credere che 
l'operatore sia intervenuto sull'interruttore ge¬ 
nerale, aprendo il circuito di alimentazione. 
Per concludere dobbiamo dire che l'utilità del¬ 
la larrìpada al neon non è più risentita quando 
il fusibile, o i fusibili, bruciano. 

Le due funzioni tradizionali 

In figura 1 è rappresentato il circuito di 
impiego tradizionale di una lampada-spia al 
neon. Essa risulta inserita in parallelo all'av- 


Fìg. 1 •• Circuita tradizioneie di inseri¬ 
mento di una lampada spia coilegata in 
parallelo ai conduttori delia tensione di 
rete. Là resistenza RI risulta normal¬ 
mente incorporata nella lampada al neon. 


SI fusibile 

=<=> 
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COMPONENTI 


RI 

R2 

CI 

DI 

LN 


1-10 megaohm (vedi testo) 
res. incorp. con LN (vedi testo) 
100.000 pF - 1 pF (vedi testo) 
BY100 

lampada al neon 


FASE 1 


SI fusibile 


a 


Fig. 2-11 condensatore Ci, 
unitamente aH’avvolgimento 
primario del trasformatore T, 
compone un circuito oscilla¬ 
tore di bassa V e <iuenza. Le 
oscillazioni si manifestano 
quando il fusibile è interrotto 
e vengono mantenute dall’ali¬ 
mentatore Di - RI. 


volgimento primario di un trasformatore di 
alimentazione, oppure, il che è lo stesso, in 
parallelo ai due conduttori di alimentazione 
di rete. La resistenza RI, collegata in serie alla 
lampada LN, attualmente non si usa più, per¬ 
ché l’industria produce lampade al neon per 
diversi valori di tensione. Un tempo la resi¬ 
stenza RI era necessaria per provocare la ca¬ 
duta di tensione imposta dalla lampada stes¬ 
sa. Questa resistenza ora risulta incorporata 
nella maggior parte delle lampade al neon pre¬ 
senti sul nostro mercato. 

Finché il fusibile rimane integro, la lampada 
LN svolge le sue due funzioni tradizionali: si 
accende quando l’interruttore SI chiude il 


circuito, rimane spenta quando l'interruttore 
SI è aperto. Ma non dà alcuna indicazione rea¬ 
le quando il fusibile si è bruciato. Con il no¬ 
stro semplice progettino, rappresentato in fi¬ 
gura 2, tale inconveniente viene eliminato, per¬ 
ché la lampada LN è chiamata anche ad in¬ 
formare l'operatore sulle condizioni di inte¬ 
grità, o meno, del fusibile. 

Una terza funzione della lampada 

Analizziamo ora il circuito elettrico rap¬ 
presentato in figura 2. Il condensatore Cl, che 
ha un valore compreso fra 100.000 pF e 1 pF, 
che deve essere stabilito sperimentalmente, in 
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abbinamento all'avvolgimento primario del 
trasformatore dell'alimentazione T, compone 
un circuito oscillante. 

I nostri lettori sanno che il più elementare 
dei circuiti oscillanti è composto da una ca¬ 
pacità e da un'induttanza, così come avviene 
per i normali circuiti di sintonia degli appa¬ 
recchi radio. 

La meccanica è sempre la stessa. Supponia¬ 
mo che il condensatore CI risulti inizialmente 
carico. La tensione elettrica, presente sui ter¬ 
minali del condensatore, produce una corren¬ 
te elettrica che fluisce attraverso l'avvolgi¬ 
mento primario del trasformatore di alimen¬ 
tazione T. 

E' il periodo di scarica del condensatore. 

La corrente elettrica, che scorre attraverso 
l'induttanza, si trasforma in energia elettro- 
magnetica, dando luogo ad un campo elettro- 
magnetico che avvolge l'induttanza stessa. La 
energia elettromagnetica provoca, a sua volta, 
un flusso di corrente che attraversa l'intero 
circuito e che va a ricaricare il condensatore 
CI. Questi fenomeni si succedono senza solu¬ 
zione di continuità nel tempo, finché l'ener¬ 
gia si disperde a causa di fenomeni parassiti. 
Nei circuiti radioelettrici queste successive 
cariche e scariche, cioè queste oscillazioni, 
vengono mantenute in vita perché opportuna¬ 
mente alimentate attraverso un circuito. Ma 
ciò avviene anche nel nostro caso, cioè nel 
circuito rappresentato in figura 2; la conser¬ 
vazione delle oscillazioni è garantita dalla pre¬ 
senza del circuito raddrizzatore composto dal 
diodo al silicio DI e dalla resistenza RI. 

Le oscillazioni provocano una luce inter¬ 


mittente nella lampada al neon, e questa luce 
intermittente si manifesta quando il fusibile 
è interrotto. In pratica si noteranno dei lam¬ 
peggìi provocati dall'oscillatore a bassa fre¬ 
quenza ora descritto. 

Quando il fusibile è integro, la lampad, 
neon si accende regolarmente, purché l'intei- 
ruttore SI risulti abbassato; in questo caso 
vengono a mancare le oscillazioni, perché man¬ 
ca il processo di carica e scarica del condensa-, 
tore Cl. 

Di questo semplice circuito non abbiamo 
presentato il piano di cablaggio, perché la sua 
realizzazione è talmente semplice da poter es¬ 
sere affrontata da qualsiasi principiante. L'uni¬ 
co elemento, che potrà richiedere un po' di 
pazienza, a chi vorrà realizzare questo sem¬ 
plice progetto, consiste nelle prove sperimen¬ 
tali atte ad individuare i valori esatti da at¬ 
tribuire al condensatore Cl ed alla resistenza 
RI; la resistenza R2 è normalmente incorpo¬ 
rata nella lampada al neon, che deve essere 
adatta per l'alimentazione a 220 V. 

La ricerca dei valori esatti del condensato- 
re Cl e della resistenza RI è necessaria per ot¬ 
tenere un perfetto circuito oscillante di bassa 
frequenza e un lampeggìo che si possa facil¬ 
mente notare. Le prove, per Cl vanno fatte 
con condensatori di valore compreso fra 
100.000 pF e 1 [x ¥. 

Per la resistenza RI si dovranno provare 
valori compresi fra 1 megaohm e 10 megaohm. 

Il diodo DI, che è di tipo al silicio, dovrà 
essere in grado di sopportare la tensione di 
1.200 V di picco, almeno. Per esso si potrà 
utilizzare un diodo al silicone BY100. 
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JACK 


Mentre i classici interruttori a chiavetta sono abbastanza costose ed in¬ 
gombranti serrature che difficilmente si possono applicare ad un appa¬ 
recchio portatile molto compatto, l'interruttore che vi proponiamo è co¬ 
stituito da una coppia di jack di tipo americano deile dmensioni al nostro 
caso più convenienti. 

Nei disegni sono illustrati chiaramente il circuito di principio e l’esecuzio¬ 
ne pratica. 

Si tratta quindi di prendere un jack, cortocircuitarne i terminali sodan¬ 
dovi un piccolo tratto di filo ed avremo così la chiave, la serratura sarà 
quindi costituita della femmina del jack che, collocata nel punto più con¬ 
veniente del mobile dell’apparecchio, riceverà sulle linguette relative ai 
propri contatti il conduttore di alimentazione generale che, opportuna¬ 
mente tagliato, interromperà il funzionamento dell’apparecchiatura. 

La sola possibilità di rimettere in funzione il nostro apparecchio sarà da¬ 
ta dall'inserimento del jack maschio cortocircuitato ai capi. E’ abbastanza 
chiaro che l'estensione di questo sistema ad altri fini è indubbiamente 
possibile, infatti l'asportazione del jack-chiave è garanzia di impossibilità 
di uso del circuito che potrebbe essere quello di un’autovettura, e in que¬ 
sto caso avremmo un ottimo antifurto, o quello di un impianto di illumi¬ 
nazione, ed in questo caso avremmo effettuato una sensibile economia^ 
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Fig. 1 - Circuito teorie* 
del tipo più semplice 
radiotrasmittente pilotata 
da un solo transistor d: 
tipo NPN. 



COMPONENTI 


C3 


Condensatori 
CI = 10 pF 

C2 = 40.000 pF 

C3 = 20 pF 

C4 = 10 (jlF (elettrolitico) 

Resistenze 

RI = 200.000 ohm 

R2 = 100 ohm 

Varie 


TRI = BC 109 

LI = vedi testo 

PILA = 9 V 

SI = interrutt. a slitta 


MICRO = microfono di tipo piezoelettrico 


L a gamma a modulazione di frequenza, 
compresa fra gli 88 ed i 108 MHz, or¬ 
mai presente in quasi tutti gli apparec¬ 
chi radio di tipo commerciale, costituisce un 
terreno su cui la maggior parte dei principian¬ 
ti muovono i primi passi nel settore delle tra¬ 
smissioni radio. 

Quasi tutti i radiomicrofoni, infatti, lavora¬ 
no sulla banda FM. Ed i radiomicrofoni sono 
dei piccoli apparati trasmettitori, a circuito 
transistorizzato, di minime dimensioni, tasca¬ 
bili, alimentati a pila, che permettono collega- 
menti radio sulle distanze di alcune centinaia 
di metri. 

Sulle bande di frequenza commerciale, co¬ 
me è appunto quella della modulazione di fre¬ 


quenza, è fatto assoluto divieto di « lavorare »; 
ma anche sulle altre bande è proibito tra¬ 
smettere se non si è muniti di regolare pa¬ 
tente radiantistica. Eppure, per arrivare al 
grosso traguardo degli OM, occorre una spe¬ 
ciale preparazione tecnica, si deve seguire uno 
studio programmato e, soprattutto, ci si de¬ 
ve esercitare nella pratica. Tutto questo vuol 
significare che il principante, pur escludendo 
di proposito Tinserimento della sua voce nel¬ 
la gamma che appartiene alle trasmissioni 
commerciali, qualche interferenza rapida la 
deve pur creare, preoccupandosi di non emet¬ 
tere segnali in corrispondenza delle emittenti 
in funzione. Diversamente non si potrebbe 
combinare nulla di buono. 
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LI 


COMPONENTI 


Condensatori 

CI 

10 p.F (elettrolitico) 

C2 

= 

40.000 pF 

C3 

= 

8 pF 

C4 

= 

20 pF 

Resistenze 

RI 

= 

100.000 ohm 

R2 

= 

4.700 ohm ... 

R3 

= 

200.000 ohm 

R4 

'sa 

100 ohm 

Varie 

TRI 

— 

BC109 

TR2 

za 

BC109 

LI 

— 

vedi testo 

PILA 

= 

9 V 

SI 

— 

interrutt. a slitta 

DG 

= 

diodo tipo BAI 02 

MICRO 

— 

microfono di tipo piezoelettrico 


Fig. 2 - Le prestazioni ottenute da questo se¬ 
condo tipo di radiotrasmittente sono di gran 
lunga migliori. I due transistor sono perfetta¬ 
mente uguali fra loro (BC109). 


Seguendo tali principi anche i nostri let¬ 
tori si orientano, agli inizi dello studio della 
trasmissione, verso la costruzione di micro- 
trasmittenti ad uno o più transistor, con po¬ 
tenze di emissione minime, così da non of¬ 
fendere le vigenti disposizioni di legge che re¬ 
golano il traffico dilettantistico. 

Sulla nostra rivista ci è capitato più volte 
di presentare alcuni progetti di radiomicrofo- 
ni, a valvole od a transistor, sempre in fonia, 
che i nostri lettori hanno realizzato talvolta 
con successo ed alcune volte senza ottenere 


Fig. 3 - Il cablaggio della microstrasmittente de¬ 
ve essere realizzato su un supporto di materiale 
isolante opportunamente rivettato per agevolare 
le operazioni dì saldatura. 
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i risultati sperati. Ma la colpa non è del 
progetto, perché, come si sa, basta collegare 
nel circuito un condensatore in perdita od un 
transistor difettoso per non venire a capo di 
nulla. E in questi casi conviene sempre ab¬ 
bandonare del tutto il progetto ed orientarsi 
verso un nuovo circuito, altrettanto semplice, 
ma di concezione diversa. Alla fine accade 
sempre di creare un apparato che funziona 
ottimamente e che non si abbandona più per 
molto tempo. 

Questa volta i nostri tecnici progettisti han¬ 
no ritenuto di far cosa gradita a tutti i lettori 
principianti presentando, in una volta sola, 
due semplici progetti di microtrasmittenti, 
molto economici ed alla portata di tutti. Il 
primo di questi è pilotato da un solo transi¬ 
stor, il secondo lavora con due transistor, ri¬ 
calcando, in embrione, le orme dei più clas¬ 
sici trasmettitori forniti di circuito modula¬ 
tore ed oscillatore di alta frequenza. 

Circuiti classici 

Nei circuiti classici l'escursione di frequen¬ 
za è ottenuta facendo variare la capacità di 
un diodo varicap, al ritmo della bassa fre¬ 
quenza. Ma questa soluzione presenta molti 
inconvenienti. Se si pretende una certa sen¬ 
sibilità in bassa frequenza, si deve ricorrere 
aH'impiego di uno o più stadi amplificatori 
di alta frequenza, montati in serie. Gli am¬ 
plificatori, tuttavia, unitamente al diodo, in¬ 
troducono un rumore di fondo che non è tra¬ 
scurabile e, in taluni casi, raggiunge valori 
notevoli; ma c'è di più; la banda passante del 
trasmettitore risulta notevolmente limitata da 
quella dell'amplificatore di bassa frequenza. 


Quando si, ricorre al beneficio di più sta¬ 
di amplificatori, si utilizzano troppi compo¬ 
nenti elettronici, complicando in tal modo 
il cablaggio e, cosa assai più grave, aumen¬ 
tando di molto il costo dell'apparato. Anche 
in questo caso quindi la semplicità presenta 
i suoi vantaggi e da essa il principiante potrà 
trame i migliori risultati. 

Analisi del circuito 

Analizziamo ora il circuito teorico della mi¬ 
crotrasmittente rappresentato, nella versione 
più semplice, ad un solo transistor, in figura 1. 

Il circuito di collettore non è equipaggiato 
con elementi variabili, in modo da far lavorare 
il trasmettitore su una frequenza fissa. Even¬ 
tuali variazioni di frequenza possono essere 
dovute a variazioni delle capacità parassite 
del transistor TRI, oppure al ritmo della bas¬ 
sa frequenza applicata, alla base, tramite il 
condensatore elettrolitico C4. 

Chi volesse variare la frequenza di lavoro 
del radiomicrofono dovrà accorciare od allun¬ 
gare la bobina LI, qualora si tratti di piccole 
variazioni; per maggiori variazioni di fre¬ 
quenza occorrerà intervenire sul condensatore 
Cl, sostituendolo con altri di valore diverso. 

Le oscillazioni di alta frequenza si manife¬ 
stano fra il collettore e l'emittore di TRI; es¬ 
se vengono conservate dal condensatore C3. 

L'alimentazione del circuito è ottenuta con 
una pila a 9 V. Il microfono deve essere di 
tipo piezoelettrico. La microtrasmittente fun¬ 
ziona senza antenna. 

In fig. 2 è presentata una seconda versione 
della microtrasmittente, nella quale si utiliz¬ 
zano due transistor dello stesso tipo, nelle 


MICRO 
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MICROFONO 


NASTRO ADESIVO 
FISSAGGIO PILA 


RIVETTI FISSAGGIO 
COMPON. ELETTRONICI 


INT. SI 


Fig. 4 - Il circuito montato della mi¬ 
crotrasmittente deve essere inserito 
in un contenitore di materiale iso¬ 
lante, in modo da permettere la dif¬ 
fusione, nello spazio, delle onde 
elettromagnetiche. 



SCATOLA E COPERCHIO 


funzioni di amplificatore di bassa frequenza 
ed oscillatore di alta frequenza. 

Come abbiamo già detto, questo circuito, 
pur presentando indubbiamente alcuni van¬ 
taggi su quello riprodotto in figura 1, denun¬ 
cia talune mediocrità come, ad esempio, il 
rumore di fondo e la limitazione della banda 
passante. 

Costruzione della bobina 

La bobina LI è la stessa per entrambi i 
progetti. Essa è avvolta in aria, anche se 
nulla osta aH'avvolgimento sul supporto di 
materiale isolante; in questo secondo caso, 
peraltro, si potrebbe verificare il ben noto 
effetto microfonico, dato che la bobina risulta 
più rigida. 

Per entrambi i progetti la bobina LI è com¬ 
posta di 6 spire di filo di rame argentato del 
diametro di 1 mm.; ravvolgimento deve essere 
dotato di presa t centrale. 

La bobina LI, oltre che partecipare alla 
composizione del circuito di alta frequenza, 
funge anche da elemento radiante dei se¬ 
gnali radio. 

Si tenga presente che la normale pila di ali¬ 
mentazione a 9 V, quando comincia ad esau¬ 
rirsi, determina variazione di tensione e, di 


conseguenza, variazioni di frequenza che i più 
preparati conoscono con la denominazione di 
« slittamenti ». Per evitare tali inconvenienti 
sarebbe necessario ricorrere all'uso di pile al 
mercurio. 

Montaggio 

In figura 3 è rappresentato il piano di ca¬ 
blaggio del microtrasmettitore. 

Tutti i componenti elettronici vengono ap¬ 
plicati in un'unica basetta di materiale iso¬ 
lante, fornita di rivetti che agevolano le sal¬ 
dature dei terminali dei vari, elementi. 

Si tenga presente che la disposizione circui¬ 
tale non presenta elementi critici degni di 
nota; ciò significa che il lettore può com¬ 
porre liberamente un cablaggio anche diverso 
da quello rappresentato in figura 3, senza in¬ 
correre nell'insuccesso. 

Il transistor TRI è di tipo BC109, cioè un 
transistor NPN, munito di tre terminali. E' 
assai facile quindi riconoscere la precisa cor¬ 
rispondenza fra i conduttori del componente 
e gli elettroni in esso contenuti; il terminale 
di emittore si trova da quella parte del com¬ 
ponente in cui è ricavata una piccola tacca 
sulTinvolucro del contenitore; il terminale di 
base si trova in posizione centrale, mentre 
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quello di collettore è situato all'estremità op¬ 
posta. Come al solito, per non danneggiare 
l'integrità del transistor, in sede di saldatura, 
raccomandiamo di effettuare saldature rapi¬ 
de servendosi di saldatore a punta sottile e 
ben calda. 

Il condensatore C4 è un condensatore elet¬ 
tronico, cioè uri componente polarizzato, che 
deve essere inserito nel circuito tenendo con¬ 
to delle sue polarità (positivo - negativo). 

Una volta ultimato il piano di cablaggio, 
la microtrasmittente potrà essere inserita in 
un contenitore di materiale isolante, munito 
di fori in corrispondenza del microfono pie¬ 
zoelettrico, così come è indicato in figura 4. 
Non si può invece racchiudere la microtra¬ 
smittente in un contenitore metallico, perché 
in questo caso il contenitore fungerebbe da 
schermo elettromagnetico ed impedirebbe lo 
espandersi dell'alta frequenza, cioè 1'emissione 
delle onde radio dalla bobina LI. 


La microspia dovrebbe funzionare subito, 
non appena si chiude il circuito di alimenta¬ 
zione per mezzo dell'interruttore SI, dato che 
nessuna operazione di messa a punto o tara¬ 
tura è necessaria. 

Questo semplice radiomicrofono funziona in 
abbinamento con un ricevitore radio fornito 
della modulazione di frequenza. Per stabilire 
i collegamenti occorrono due interlocutori; 
uno di questi parla con il microfono a poca 
distanza dalla bocca; l'altro deve ruotare len¬ 
tamente la manopola di comando in sintonia 
dell'apparecchio radio sino ad individuare 
esattamente le emissioni. In taluni casi la 
emittente può essere ascoltata in più punti 
della gamma FM, perché unitamente alla fre¬ 
quenza fondamentale, la microtrasmittente 
emette anche delle frequenze armoniche. E' 
necessario quindi che colui che sta davanti 
all'apparecchio radio si accerti dopo un breve 
periodo di prove, di essere sintonizzato esat¬ 
tamente sulla frequenza fondamentale. 



la sostituzione dei transistor 



Pùò capitare, durante Ja riparazione di un ap¬ 
parecchio qualsiasi, di trovarci di fronte alla 
necessità di sostituire un transistor difettoso. 
Se si ha lo stesso tipo sottomano, tutto va be¬ 
ne, ma qualche volta può succedere di trovare 
un transistor sconosciuto o che comunque non 
possediamo. Per es. immaginiamo di dover so¬ 
stituire un OC 71 e di non averlo sottomano; 
abbiamo però altri transistor che possono so¬ 
stituirlo in linea di massima. Per fare una cosa 
fatta bene dovremmo provarli tutti sul cir¬ 
cuito per vedere quale funziona meglio. Ciò 
comporterebbe l’applicazione e la sostituzione 
di parecchi transistor e sappiamo che le 
V stagnature sono dannose ai transistor stessi. 
xPerciò suggeriamo questa idea. 


1 - togliere il transistor da sostituire lascian¬ 
do i tre fori dei piedini ben puliti dallo sta¬ 
gno, (rilevare con attenzione il codice E B C); 

2 - sistemare nei tre fori un comune zoc- 
coletto per transistor; 

3 - Incastrare nei fori dello zoccolo il nuovo 
transistor tenendo conto del codice E B C; 

4 - provare a far la stessa cosa con altri 
transistor e montare definitivamente quello che 
funzionerà meglio. 

Unica avvertenza controllare che i PNP ven¬ 
gano sostituiti con PNP e viceversa per gli 
NPN. Una inversione di polarità danneggereb- 
be i transistor stessi. 
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UN PROGETTO PER GLI APPAS¬ 
SIONATI DELLE ONDE CORTE; 
PER APPORTARE UN ULTERIORE 
MIGLIORAMENTO AL RICEVITORE 
RADIO 


C i è capitato più volte, nel passato, di 
pubblicare argomenti, progetti e sche¬ 
mi con il fine di accontentare quella 
grande parte di lettori che intendono otte¬ 
nere i massimi risultati dal loro ricevitore 
ad onde corte. E ciò per il motivo, del resto 
più volte da noi adottato, che non è consi¬ 
gliabile, per il dilettante, costruire un rice¬ 
vitore di tipo professionale per onde corte, 
proprio per la difficoltà della messa a punto 
dell'apparato, per la criticità di taluni com¬ 
ponenti e della realizzazione pratica dei cir¬ 
cuiti, mentre risulta assai più conveniente e 
più agevole intervenire sul proprio ricevi- 


IL CAV NEL RICEVITO 
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tore di tipo commerciale, purché dotato del¬ 
le onde corte, apportando quelle migliorie 
che, alle volte, permettono di ottenere pre¬ 
stazioni pari a quelle di un ricevitore di 
tipo professionale. 

E a tale proposito ci è capitato di presen¬ 
tare, più volte, speciali tipi di antenne, cir¬ 
cuiti di preamplificatori di antenna e di 
S-Meter. Ora è la volta del controllo ma¬ 
nuale del CAV. Pertanto anche questo pro¬ 
getto si aggiunge ai precedenti, nell'intento 
di far cosa gradita a tutti gli appassionati 
delle onde corte che, realizzandolo, appor¬ 
teranno certamente un ulteriore miglioramen- 


Fig. 1 - Schema di principio degli stadi di 
alta e media frequenza di un comune ra¬ 
dioricevitore a circuito supereterodina: la 
linea a tratto più grosso indica il circuito 
CAV in una delle espressioni più classiche 
e più semplici che si conoscano. La ten¬ 
sione CAV viene prelevata, nel punto A, 
dai circuito di rivelazione. 


RE AD ONDE CORTE 
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M FI 



+ AT 



CONVERT. 




COMPONENTI 


Condensatori 


CI = 

vedi testo 

C2 = 

vedi testo 

C3 = 

100 pF 

C4 = 

50 pF 

C5 = 

22 pF 

C6 = 

100.000 pF 

C7 = 

50.000 pF 

Resistenze 

RI 

= 0,5 megaohm 

R2 = 

vedi testo 

R3 = 

vedi testo 

R4 = 

500.000 ohm 

R5 = 

50.000 ohm 

R6 = 

1 megaohm 

R7 = 

1 megaohm 

R8 = 

10.000 ohm -' potenziometro 

R9 = 

= 90.000 ohm - 1 watt 

Valvola 
VI = 

doppio diodo - EAA91 o EB91 


Fig. 2 - Shema elettrico della prima 
parte di un radioricevitore a cir¬ 
cuito supereterodina dotato di rego¬ 
lazione manuale del CAV. La rego¬ 
lazione manuale si ottiene agendo 
sul potenziometro R8. Contrariamen¬ 
te a quanto accade nei comuni ra¬ 
dioricevitori a circuito supereterodi¬ 
na, la terza valvola (VI), anziché 
essere un triodo-doppio, è un dop¬ 
pio diodo di cui' una parte serve 
per la rivelazione e l’altra per il 
circuito manuale del CÀV. 


to al loro ricevitore, aumentandone le presta¬ 
zioni. E vediamo subito di che cosa si tratta. 

Sembrerebbe un controsenso parlare di con¬ 
trollo manuale del CÀV. E infatti come voi tut¬ 
ti sapete, il CAV (controllo automatico di volu¬ 
me) costituisce quel circuito, presente nei mo¬ 
derni radioricevitori, che assicura l'ascolto dei 
programmi radiofonici con una intensità so¬ 


nora che rimane sempre la stessa, quella de¬ 
siderata e regolata mediante il controllo ma¬ 
nuale di volume. In altre parole, il CAV è 
quel dispositivo che provvede ad eliminare il 
noioso e ben noto fenomeno deH'afhevolimen- 
to dei segnali radio, conosciuto anche sotto il 
nome di evanescenza o « fading ». E tutto ciò 
avviene automaticamente, senza che il ra- 
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dioscoltatore debba intervenire in alcun mo¬ 
do sul proprio ricevitore durante l'ascolto. 
Come si può dunque parlare di controllo ma¬ 
nuale del CAV quanto il CAV è già di per sé 
un dispositivo che funziona automaticamente? 
Evidentemente è un controsenso. Ma noi ab¬ 
biamo preferito esprimerci così, soltanto per 
intenderci maglio, e subito, con i nostri let¬ 
tori. Più esattamente avremmo dovuto parla¬ 
re di dispositivo manuale antifading o di con¬ 
trollo manuale dell'evanescenza. Tuttavia an¬ 
che la nostra espressione non è poi così er¬ 
rata come si potrebbe credere. Infatti, il cir¬ 
cuito che ora presenteremo e descriveremo 
è sempre un circuito CAV, un circuito cioè 
che regola automaticamente il volume, con 
l'aggiunta, però, di un sistema di regolazione 
manuale della cosiddetta tensione negativa 
del CAV. 

E vediamo di entrare nei dettagli descrittivi 
di un simile circuito. Non prima, peraltro, di 
aver ricordato, sia pure brevemente, il con¬ 
cetto tecnico di CAV, i principali tipi di cir¬ 
cuiti, i vantaggi e gli svantaggi del CAV. 

Il circuito CAV 

Di circuiti CAV ve ne sono diversi, ma due 
sono i principali sistemi comunemente usati 
nei moderni radioricevitori: il CAV semplice 


o non dilazionato ed il CAV dilazionato o ri¬ 
tardato. 

Il circuito riportato con tratto più grosso, 
in Figura 1, rappresenta il classico tipo di 
CAV semplice. Vediamo come esso funziona e 
da quali componenti è costituito. 

La valvola V3, che normalmente è la terza 
valvola dei circuiti radio supereterodina, adem¬ 
pie a due funzioni distinte: rivela i segnali 
radio di media frequenza (sezione diodo) e 
amplifica i segnali rivelati di bassa frequen¬ 
za (sezione triodo). Ignoriamo il triodo ampli¬ 
ficatore, chiamato anche triodo preamplifi¬ 
catore di bassa frequenza, e soffermiamoci 
sulla parte rivelatrice della valvola. Essa è 
costituita da una placchetta (nel nostro caso 
da due unite esternamente alla valvola) e dal 
catodo. Si tratta quindi di un diodo che, come 
si sa, funziona solo quando sulla placchetta 
è presente la parte positiva dei segnali radio 
di media frequenza (semionde positive). Per 
tale motivo nel circuito di rivelazione, costi¬ 
tuito dal secondario del trasformatore di me¬ 
dia frequenza (MF2), dal diodo e dalla resi¬ 
stenza di rivelazione, fluisce una corrente uni- 
direzionale la cui intensità varia col variare 
dell'intensità dei segnali radio e cioè, in pra¬ 
tica, col variare della tensione alternata pre¬ 
sente ai terminali del secondario del trasfor¬ 
matore di media frequenza MF2. Fra i capi 



343 





























© ® © 



Fig. 4 - Il diagramma rappresenta graficamente le tre condizioni radioelettriche 
che si possono verificare in conseguenza detrazione manuale esercitata sul po¬ 
tenziometro R8 previsto dal circuito descritto nel testo. 


della resistenza di rivelazione, quindi, si ha 
una differenza di potenziale variabile. E sic¬ 
come la corrente fluisce nel senso catodo- 
placchetta (nel circuito esterno alla valvola), 
la tensione nel punto contrassegnato con la 
lettera A della resistenza di rivelazione è 
sempre negativa. Anche questa tensione ne¬ 
gativa sarà variabile e risulterà di valore 
più o meno grande a seconda che più o meno 
grande sarà l'intensità dei segnali radio. 

Orbene, il circuito CAV preleva questa ten¬ 
sione negativa e la applica alle griglie con¬ 
trollo delle valvole (nel nostro caso VI e V2) 
che precedono la valvola rivelatrice. Accade 
pertanto che quando i segnali radio sono forti, 
quando cioè il ricevitore viene accordato su 
una emittente vicina e potente, anche la ten¬ 
sione negativa nel punto A del circuito è ele¬ 
vata così come lo è anche la tensione nega¬ 
tiva applicata alle griglie controllo delle val¬ 
vole, il cui grado di amplificazione viene as¬ 
sai ridotto. 

Quando, invece, i segnali radio sono deboli, 
anche la tensione negativa applicata alle gri¬ 
glie controllo delle valvole risulta debole ed 
esse amplificano di più. 

Si può concludere dicendo che il grado di 
amplificazione delle valvole che precedono la 
valvola rivelatrice, e alle cui griglie controllo 
risulta applicata la tensione negativa di rive¬ 
lazione, è inversamente proporzionale all'in¬ 
tensità del segnale in arrivo, essendo massi¬ 
mo quando l'intensità del segnale in arrivo 
è minima e viceversa. In ciò consiste il CAV, 
controllo automatico di volume, altrimenti co¬ 
nosciuto con la sigla RAS, regolatore automa¬ 
tico di sensibilità. 


Le resistenze RI ed R2 provvedono al di¬ 
saccoppiamento dei due circuiti d'entrata di 
VI e V2 e, assieme al condensatore Cl, chia¬ 
mato condensatore di fuga del CAV, assicu¬ 
rano il livellamento della tensione pulsante 
di rivelazione. 

Il principale inconveniente del circuito CAV 
semplice è quello di intervenire anche quando 
i segnali sono debolissimi costringendo le 
valvole ad amplificare di meno e ciò a sca¬ 
pito della sensibilità del ricevitore. 

Circuito CAV dilazionato 

Come abbiamo detto, il circuito CAV sem¬ 
plice presenta l'inconveniente di agire anche 
con segnali deboli, per ricevere i quali sareb¬ 
be invece opportuno che il ricevitore funzio¬ 
nasse a piena sensibilità. Per ovviare a ciò 
si ricorre all'impiego del circuito CAV dila¬ 
zionato o ritardato, consistente in un dispo¬ 
sitivo analogo a quello ora descritto, nel qua¬ 
le però, con opportuni accorgimenti, si ot¬ 
tiene che questo entri in funzione quando l'in¬ 
tensità del segnale captato è superiore ad un 
certo valore, al disotto del quale non si ha 
regolazione. 

Il circuito CAV dilazionato fa impiego di 
entrambi i diodi della valvola V3. Un diodo 
viene utilizzato esclusivamente per la rive¬ 
lazione, l'altro diodo serve per rivelare una 
piccola parte dei segnali di media frequenza, 
prelevati dal circuito del diodo rivelatore tra¬ 
mite un condensatore di piccola capacità. 
Esiste poi anche in questo una resistenza di: 
caduta della tensione del circuito diodo-CAV 
che fornisce la tensione negativa da inviare 
ai circuiti d'entrata delle valvole amplifica- 
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trici che precedono la valvola rivelatrice. 

Questo sistema di circuito CAV, pur risul¬ 
tando nettamente migliore del circuito CAV 
semplice per il maggior grado di sensibilità 
conferito al ricevitore, presenta l'inconvenien¬ 
te di determinare una certa distorsione dei 
segnali in arrivo. 

Svantaggi del CAV 

Ciascun tipo di circuito CAV serve soltanto 
a diminuire il grado di amplificazione delle 
valvole appartenenti agli stadi di alta e me¬ 
dia frequenza. L'amplificazione, infatti, risul¬ 
ta massima solo quando il controllo automa¬ 
tico di volume non funziona, ossia quando lo 
apparecchio non è accordato su alcuna emit¬ 
tente. Non essendo presente alcun segnale, 
non esiste la tensione negativa CAV, e il grado 
di amplificazione delle valvole a radiofre¬ 
quenza è massimo. In tal caso sono presenti 
all'entrata del ricevitore i soli « radiodistur¬ 
bi » che vengono amplificati al massimo in as¬ 
senza di segnali. Ecco il motivo per cui duran¬ 
te il passaggio da una emittente all'altra i ra¬ 
diodisturbi sono più intensi. E questo è uno 
degli inconvenienti del controllo automatico 
di volume. 

Un altro svantaggio del CAV è quello di ren¬ 
dere più facile l'esatta regolazione di sintonia 
durante la ricerca delle stazioni. 

Senza il CAV l'accordo si stabilisce facil¬ 
mente ad orecchio, seguendo la variazione di 
intensità sonora, la quale è massima quando 
la sintonia è raggiunta. Il CAV tende invece 
ad eliminare questa variazione sonora e que¬ 
sto è pure il motivo per cui s'è sentito il bi¬ 
sogno di introdurre nei circuiti radio gli in¬ 
dicatori ottici di sintonia. 

Comunque sia, il maggior difetto di ogni 
circuito CAV è quello di ridurre la sensibilità 
di ogni radioricevitore e se questo difetto è 
praticamente tollerabile nei comuni ricevitori 
per l'ascolto dei normali programmi radiofo¬ 
nici, non così è per i ricevitori appositamente 
costruiti per la ricezione delle sole onde corte, 
di tipo professionale, nei quali sempre è 
presente un comando per il controllo ma¬ 
nuale della sensibilità. 

Di tali controlli ve ne sono di diversi tipi, 
ma in ogni caso si tratta di un compromesso 
fra la sensibilità del ricevitore e l'antifading. 
Quello che noi presentiamo permette una fa¬ 
cile e rapida regolazione della sensibilità del 
ricevitore in ogni istante e si adatta a tutte le 
condizioni di ricezione e ad ogni tipo di ri¬ 
cevitore. 

Controllo manuale della sensibilità 

Nello schema elettrico di figura 2 è rappre¬ 
sentata la prima parte di un ricevitore a cir¬ 


cuito supereterodina dotato di regolazione 
manuale del CAV. La regolazione manuale si 
ottiene agendo sul potenziometro R8. 

Ma veniamo alla descrizione del circuito. 
Il lettore avrà già notato che la valvola VI, 
contrariamente a quanto accade nei comuni 
radioricevitori e come abbiamo già visto nel¬ 
lo schema elettrico di figura 1, è un doppio 
diodo e precisamente la valvola EAA91 op¬ 
pure la EB91. Di questa, una parte serve per 
la rivelazione, l'altra per il nostro circuito 
CAV. Pertanto, per quel che riguarda il pri¬ 
mo diodo (piedini 1 e 7) nulla da eccepire: si 
tratta di un comune circuito di rivelazione in 
cui R4 rappresenta la resistenza di carico del 
circuito (resistenza di rivelazione), R5 una re¬ 
sistenza di disaccoppiamento fra lo stadio di 
rivelazione ed il successivo di preamplifica¬ 
zione di bassa frequenza, C3 e C4 sono con¬ 
densatori di fuga ai quali è serbato il compito 
di convogliare a massa (disperdere) la parte 
di alta frequenza presente dopo la rivelazio¬ 
ne. I segnali di bassa frequenza vengono con¬ 
vogliati, mediante un cavetto schermato, al 
potenziometro di volume (non indicato nello 
schema). 

Passiamo ora al diodo CAV (piedini 5 e 2 
di VI). Anch'esso, come ogni diodo utilizzato 
per il CAV, rivela una parte dei segnali di 
media frequenza presenti sul secondario del 
secondo trasformatore di media frequenza 
MF2. Questi segnali vengono applicati alla 
placca del diodo CAV (piedino 2) mediante il 
condensatore C5. 

La tensione negativa CAV viene prelevata, 
tramite la resistenza di disaccoppiamento R6, 
dal punto B del circuito ed inviata ai circuiti 
d'ingresso (griglie) delle prime due valvole 
(convertitrice di media frequenza). 

Il condensatore C7 è il solito condensatore 
di fuga sul CAV che ha il compito di livellare 
la tensione pulsante rivelata; il condensatore 
C6 serve a mettere in fuga la parte alta fre¬ 
quenza presente nella tensione rivelata CAV. 

La novità è rappresentata dal fatto che sul 
catodo del diodo CAV (piedino 5) è possibile 
applicare una tensione positiva tramite il 
potenziometro R8 e questa tensione sarà mas¬ 
sima quando il cursore del potenziometro è 
spostato verso la resistenza R9; sarà invece 
zero quando il cursore è spostato verso il 
lato massa. 

Teoria del funzionamento 

E vediamo ora come funziona il nostro 
circuito CAV. Vediamo, cioè, quali tensioni 
negative CAV si possono manifestare nel 
punto B della resistenza di carico del diodo 
(R7) che, come si vede, è connessa in paral¬ 
lelo al diodo stesso. 
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In conseguenza dell'azione manuale sul po¬ 
tenziometro R8 si possono creare tre condizio¬ 
ni diverse. Descriveremo ora queste tre con¬ 
dizioni che risultano rappresentate grafica- 
mente nei tre diagrammi di figura 4. 

1° CASO - Quando sul catodo (piedino 5) è 
applicata, tramite il potenziometro R8, una 
tensione positiva, di valore inferiore a quella 
dei segnali di media frequenza presenti sulla 
placca (piedino 2), allora il diodo diviene con¬ 
duttore, cioè rivela una parte delle semionde 
positive del segnale. 

Nel grafico (a) di figura 4, Vs rappresenta 
la tensione positiva dei segnali, V2 la tensione 
positiva applicata al catodo, Va la tensione ne¬ 
gativa CAV disponibile, in questo caso, sul 
punto B del circuito. 

Come si nota nel grafico, la tensione positiva 
applicata sul catodo produce l'effetto di scre- 
stare le alternanze positive del segnale e la 
tensione negativa CAV è data dall'altezza (Va) 
dell'area (a doppio tratteggio) ottenuta dalla 
differenza delle due aree SI ed S2. 

Tutto ciò in pratica significa che il CAV 
agisce soltanto quando la tensione positiva 
dei segnali è superiore a quella applicata al 
catodo e si tratta quindi di un circuito CAV 
dilazionato o ritardato: esso non funziona 
quando i segnali sono deboli; funziona inve¬ 
ce quando i segnali sono di una certa intensità. 

11° CASO - Quando la tensione positiva ap¬ 
plicata al catodo è superiore a quella dei se¬ 
gnali allora, come si intuisce facilmente, il 
diodo non può funzionare. Nel diagramma 
(b) di figura 4 è rappresentato tale concetto. 
La tensione V2 applicata al catodo è supe¬ 
riore alla tensione Vs del segnale, le aree del¬ 
le due alternanze sono uguali e la loro diffe¬ 
renza vale zero (Va = 0). In tal caso nessuna 
tensione negativa è presente nel punto A del 
circuito ed il circuito CAV è come se non esi¬ 
stesse. Il ricevitore radio, quindi, in queste 
condizioni, è caratterizzato dalla sua massima 
sensibilità ed in pratica tale condizione si ren¬ 
de necessaria per la ricezione di emittenti de¬ 
bolissime e lontane. 

Ili® CASO - Quando il cursore del poten¬ 
ziometro R8 è spostato tutto verso il lato 
massa, allora la tensione sul catodo vale ze¬ 
ro. In tal caso il diodo diviene conduttore per 
le intere alternanze positive del segnale e at¬ 
traverso la resistenza di carico R7 si ha la 
massima corrente di rivelazione del diodo 
CAV. Pertanto, nel punto A del circuito si ha, 
in questo terzo caso, la massima tensione ne¬ 
gativa CAV e questa condizione è rappresenta¬ 
ta graficamente nel disegno (c) di figura 4, La 
altezza dell'area rettangolare equivalente al¬ 
l'area delle semionde negative del segnale, rap¬ 


presenta la tensione negativa CAV (Va) di¬ 
sponibile. 

Realizzazione pratica del circuito 

Per inserire in un comune radioricevitore 
il nostro circuito CAV occorre apportare qual¬ 
che variante nel circuito di alta e media fre¬ 
quenza e montare a parte la valvola VI con i 
componenti richiesti. 

Pertanto, facendo riferimento ad un comune 
ricevitore supereterodina a 5 valvole, occor¬ 
rerà eliminare i circuiti relativi alle placchet- 
te della terza valvola che, normalmente, svol¬ 
ge le funzioni di rivelatrice e preamplificatri- 
ce di bassa frequenza. Verrà tuttavia conser¬ 
vato il circuito del triodo preamplificatore di 
bassa frequenza, ricordando che al potenzio¬ 
metro di volume verrà applicato il segnale 
rivelato, mediante un cavetto schermato, pre¬ 
levato sul terminale della resistenza R5. 

In figura 4 è rappresentato lo schema pra¬ 
tico del circuito che si deve aggiungere al ri¬ 
cevitore. Come si vede in figura, i vari com¬ 
ponenti sono applicati su telaio metallico. Si 
tratta di un telaio di piccole dimensioni per 
il quale sarà facile trovare la sistemazione 
più idonea dentro il mobile del ricevitore e, 
magari, sul telaio stesso del ricevitore. Lo 
zoccolo della valvola VI è di tipo miniatura 
a 7 piedini e il potenziometro, che controlla 
la tensione positiva da applicare al catodo, è 
di tipo normale a grafite. 

Resistenze e condensatori sono tutti di tipo 
normale. Non vi sono particolarità critiche 
nel montaggio ed il lettore potrà seguire la 
disposizione dei componenti così come essa 
è stata rappresentata in figura 3. C'è da ri¬ 
cordarsi soltanto che il collegamento tra il 
circuito di rivelazione ed il potenziometro di 
volume va fatto con cavo schermato. 

Naturalmente il potenziometro R8 viene a 
costituire un nuovo comando nel radioricevi¬ 
tore e dovrà essere sistemato sulla parte fron¬ 
tale dell'apparecchio assieme agli altri co¬ 
mandi. 

E veniamo ora alle piccole varianti da in¬ 
trodurre negli stadi di alta e media frequen¬ 
za. Tali varianti -consistono nell'introdurre 
la polarizzazione automatica di griglia nelle 
valvole che precedono lo stadio rivelatore. 
E' un'operazione molto semplice che peraltro 
verrà evitata nel caso che il circuito del rice¬ 
vitore sia già dotato di polarizzazione automa¬ 
tica. 

Come si sa, la polarizzazione di griglia con¬ 
siste nell'applicare alla griglia controllo della 
valvola una piccola tensione negativa, il cui 
valore viene stabilito dalla Casa costruttrice 
della valvola assieme ai valori delle tensioni 
di placca, di griglia schermo, ecc. 
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Rispettando questi valori, per ogni circuito 
di ogni valvola si è sicuri del perfetto funzio¬ 
namento. 

Con la polarizzazione automatica, che è 
quella rappresentata nello schema teorico di 
figura 2 e che consiste nel connettere i cato¬ 
di delle valvole a massa tramite una resisten¬ 
za ed un condensatore in parallelo a questa, 
le griglie delle valvole vengono a trovarsi auto¬ 
maticamente polarizzate all'esatta tensione ne¬ 
gativa di funzionamento. 

Naturalmente ciò avviene quando il CAV 
non funziona, quando cioè esso non aggiunge 
alle griglie controllo una tensione negativa. 
Ed è questo il vantaggio del nostro CAV re¬ 
golabile, perché quando la tensione positiva 
applicata al catodo del diodo CAV è superio¬ 
re a quella positiva (semionde positive) dei 
segnali in arrivo, nessuna tensione negativa 
viene applicata alle griglie controllo delle val¬ 
vole che, essendo già polarizzate, tramite le re¬ 
sistenze di catodo, possono funzionare a pieno 
regime, senza introdurre distorsione ed am¬ 
plificando al massimo i segnali radio. Si dice 
anche, in questo caso, che il ricevitore rag¬ 
giunge rii suo più alto grado di sensibilità. 

Per quel che riguarda i valori delle resi¬ 
stenze di catodo da applicare nei circuiti di 
catodo delle valvole che precedono lo stadio 
rivelatore, non possiamo fornire dei dati pre¬ 
cisi perché essi risultano condizionati al tipo 


di valvola impiegata. Comunque sarà facile 
determinare il valore mediante la legge di 
Ohm., dopo avere conosciuto il valore delle 
correnti di regime di placca e di griglia scher¬ 
mo (dedotti dagli appositi prontuari delle val¬ 
vole), tenendo conto che la resistenza di ca¬ 
todo viene attraversata dall'intera corrente 
della valvola che è la somma delle correnti di 
tutti i suoi elettrodi. Tale resistenza deve pro¬ 
vocare una caduta di tensione pari al valore 
della tensione negativa di polarizzazione della 
griglia controllo. 

In pratica si otterrà il valore della resi¬ 
stenza catodica, espresso in ohm, dividendo il 
valore della tensione di polarizzazione, espres¬ 
si in volt, per il valore della corrente catodi¬ 
ca espresso in ampere. 

Il condensatore, collegato in parallelo alla 
resistenza catodica, ha valore elevato (50.000 
pF). Esso si rende necessario per il fatto che 
la tensione negativa di polarizzazione, otte¬ 
nuta mediante la resistenza catodica, non è 
continua. L’intensità della corrente di ca¬ 
todo varia con il variare dell'ampiezza dei se¬ 
gnali in arrivo che vengono applicati alle gri¬ 
glie controllo e varia col variare della modu¬ 
lazione dei segnali stessi. Ne risulta che av¬ 
elie la tensione negativa di polarizzazione va¬ 
ria con la stessa modulazione. 

Il condensatore catodico provvede pertan¬ 
to a sopprimere queste variazioni. 



Tra i guasti più frequenti che una valvola 
possa avere è che entri un poco di aria nel 
bulbo. L'aria ne impedisce completamente il 
funzionamento, in quanto le molecole d’aria 
assorbono gli elettroni emessi dal filamento. 
C'è comunque un sistema per capire subito 
se c'è aria entro il bulbo. 

In 1 abbiamo una valvola buona,^essa avrà 
(tutte le valvole lo hanno) un tratto, all’inter¬ 
no del bulbo, annerito come da una bruciatu¬ 
ra. E in effetti una bruciatura è in quanto al¬ 
l'atto finale della costruzione delle valvole, 
viene fatto bruciare all'interno delle stesse 
una spira di particolare metallo che fondendo 
proietta sul vetro questa sostanza nera. 
Questa piccola FIAMMATA interna avviene 
per induzione ed ha lo scopo di eliminare i 
residui gassosi bruciandoli nella combustone. 
Questo annerimento in presenza di aria di¬ 
venta bianco (2). Quindi se in piazzola o al 
surplus vediamo una valvola nuova fiamman¬ 
te, ma con la testa bianca è meglio non pren¬ 
derla. Diciamo che in genere l'aria entra tra 
il contatto del vetro coi piedini che fuorie¬ 
scono. 
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COMMUTATORE 
TERMICO 


Può servire per controllare la temperatura 
ambiente nelle serre, negli acquari e nei 
laboratori scientifici. 


S ono molte le occasioni in cui è ne¬ 
cessario controllare le variazioni di tem¬ 
peratura in un ambiente anche lontano. 
Ma come è possibile sapere, a distanza, se la 
temperatura varia improvvisamente? 

Questo problema lo abbiamo risolto con un 
circuito elettronico che fa impiego di un ter¬ 
mistore, cioè di un componente elettronico 
sensibile alle piccole variazioni della tempe¬ 
ratura ambiente. E questo circuito prende il 
nome di « commutatore termico ». 

Il progetto, qui descritto, è calibrato alla 
temperatura di 20 °C e quando la temperatu¬ 
ra ambiente subisce una variazione positiva 
o negativa, un dispositivo avvisatore, collega¬ 
to sui terminali utili del relè del commutato¬ 
re, emette un segnale di allarme che può es¬ 
sere, indifferentemente, ottico od acustico. 

Il commutatore termico presentato in que¬ 
ste pagine è assai semplice e di sicuro fun¬ 


zionamento. Esso può essere destinato alle 
applicazioni più svariate, anche in talune con¬ 
dizioni difficili di impiego. 

Fra tutte le possibili applicazioni pratiche 
possiamo ricordare l'utilità del commutatore 
quale elemento di controllo della temperatura 
nelle serre, negli acquari e dovunque è ne¬ 
cessario che la temperatura si mantenga co¬ 
stantemente su un valore prefissato. 

Funzionamento del circuito 

In figura 1 è rappresentato il circuito teorico 
del commutatore termico, progettato per una 
temperatura di commutazione dell'ordine di 
20 °C. 

Vediamo ora di analizzare le condizioni elet¬ 
triche che determinano il funzionamento del 
relè RL. 

Se la temperatura cade al di sotto del valo- 
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re nel quale deve verificarsi la commutazione, 
il relè riceve una corrente di accettazione che 
costringe l'ancora ad abbassarsi e a collegarsi 
con il nucleo della bobina di eccitazione, de¬ 
terminandone la chiusura del circuito esterno 
di utilizzazione. 

Lo scatto del relè costringe il circuito utiliz¬ 
zatore ad emettere un segnale di avvertimento. 

Il relè RL riceve la corrente di eccitazione 
dal transistor TR2, che è di tipo NPN. 

Il transistor TR2 diviene coduttore quando 
alla sua base è inviata la tensione di polariz¬ 
zazione normale, misurabile sui terminali del¬ 
la resistenza R6. 

Quando l'ancora del relè si stacca dal nucleo 
della bobina, cioè quando il relè rimane di¬ 
seccitato, il circuito utilizzatore esterno si 
interrompe (circuito aperto). Le condizioni elet¬ 
triche del circuito sono le seguenti. 

Quando la temperatura sale, il valore della 
resistenza NTC, cioè del termistore, risulta 
modificato e il divisore di tensione, di cui 
questa resistenza fa parte, perde l'equilibrio 
elettrico e il transistor TRI riceve una cor¬ 
rente di base. Questo transistor, che è di tipo 
PNP, diviene conduttore; per tale motivo il 
potenziale di collettore diminuisce e questa 
caduta di tensione, che è brusca, blocca il 
transistor TR2; in tali condizioni il relè ri¬ 
mane diseccitato. 

La resistenza NTC è una resistenza a coef- 


COMPONENTI 


CI 

= 

100 tiF - 25 VI (elettrolitico) 

RI 

= 

180 ohm 

R2 

— 

500 ohm 

(potenziometro a variaz. lin.) 

R3 

= 

68 ohm 

R4 

— 

100 ohm (resist. semifissa) 

R5 

’= 

47 ohm 

R6 

= 

680 ohm 

R7 

= 

0,25 ohm (vedi testo) 

NTC 

= 

termistore (vedi testo) 

TRI 

= 

AC 128 

TR2 

— 

AC117 

DZ 

= 

diodo zener (5,6 V) 

DI 

— 

diodo al germanio 

D2 

= 

diodo raddrizzatore (50 V - 5 mA) 

D3 

= 

diodo raddrizzatore (50 V - 5 mA) 

RL 

— 

relè (250 ohm - 6 V) 

PILA 

= 

9 V 

SI 

= 

interruttore 


ficiente di temperatura elevato; esso rimane 
negativo per le normali temperature. 

Per quanto riguarda la funzione degli altri 
componenti del circuito, occorre ricordare che 
il divisore di tensione, che contiene il termi¬ 
store, cioè l'elemento sensibile alla tempe- 
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ratura, risulta stabilizzato per mezzo del dio¬ 
do zener DZ, la cui tensione zener è di 5,6 V. 

Il compito del potenziometro R2 è essenzial¬ 
mente quello di determinare la soglia di fun¬ 
zionamento del commutatore termico; esso 
permette quindi di regolare la calibratura del 
dispositivo. 

Nelle applicazioni pratiche il circuito deve 
risultare sensibile alle variazioni di temperatu¬ 
ra in una gamma che risulti la più stretta pos¬ 
sibile. 

Per poter stabilire nel modo più sicuro il 
punto di commutazione, si è ricorsi all'inseri- 
mento del diodo DI, che risulta collegato nel 
circuito di base del transistor TRI. D'altra 
parte, la presenza della resistenza di emit¬ 
tore R7, che è comune agli emittori dei due 
transistor TRI e TR2, favorisce la rapida com¬ 
mutazione. Il suo funzionamento si interpreta 
nel modo seguente. 

All'atto dell'interruzzione, quando il relè è 
diseccitato, la corrente che attraversa il se¬ 
condo transistor TR2 si abbassa e, per tale 
motivo, anche la caduta di tensione sui termi¬ 
nali della resisten a di emittore R7 diminui¬ 
sce. Rimane stabilito quindi il potenziale di¬ 
disponibile fra emittore e base, cioè diminui¬ 
sce la necessità della tensione di polarizza- 


del primo transistor TRI, che può cominciare 
a condurre liberamente. 

Per ottenere una interdizione migliore del 
secondo transistor TR2, è stato inserito, nel 
suo circuito di emittore, cioè nel senso di 
conduttività, il raddrizzatore di tipo miniatura 
D3. I raddrizzatori D2 e D3 sono del tipo mi¬ 
niatura da 50 V - 5 mA, ma per essi si possono 
utilizzare anche raddrizzatori con caratteri¬ 
stiche diverse, con valore minimo di tensione 
di 10 V e con valore minimo di corrente di 
5 mA. 

Quando il relè si diseccita, si assiste alla 
presenza di una punta di tensione relativa¬ 
mente elevata. E poiché possono derivare 
danni al circuito, è stato previsto l'inserimen¬ 
to del diodo D2 nel circuito di collettore del 
transistor TR2 in modo da porre al riparo 
questo componente elettronico dai danni pro¬ 
vocati dalle sovratensioni. 

Per quanto riguarda la funzione del con¬ 
densatore elettrolitico Cl, dobbiamo ricorda¬ 
re che esso provvede a mantenere ad un va¬ 
lore costante la tensione di alimentazione. 

Per mezzo del potenziometro R2, che ha il 
valore di 100 ohm, si può rgeolare il valore 
della temperatura di commutazione. 
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Realizzazione pratica 

Il piano di cablaggio del commutatore ter¬ 
mico è riportato in figura 2. 

Tutti gli elementi risultano montati in un 
contenitore metallico che svolge la duplice 
funzione di elemento protettore e coduttore 
della linea della tensione positiva di alimen¬ 
tazione. 

La realizzazione del circuito dovrebbe essere 
eseguita con materiale Siemens che, tra l’altro, 
è anche facilmente sostituibile con altro di 
marca diversa. In particolare il relè RL deve 
avere una bobina di eccitazione da 250 ohm - 
6V; per questo componente elettronico può 
essere sufficiente un solo scambio sui termi¬ 
nali utili del circuito di impiego. 

Il transistor TRI è di tipo AC128 e può es¬ 
sere utilmente sostituito con il tipo AC 122. 
Il transistor TR2 è di tipo AC117. Il diodo ze- 
ner DZ deve avere la tensione di 5,6 V; il dio¬ 
do DI può essere un qualsiasi diodo al ger¬ 
manio; per quanto riguarda invece i diodi 
D2-D3 abbiamo già detto in precedenza. 

Il consumo del circuito si aggira intorno ai 
22 mA. L'alimentazione è ottenuta con una 
tensione di 9 V, erogata da due pile da 4,5 V 
ciascuna, collegate in serie tra di loro. Nel 
caso in cui il commutatore termico sia desti¬ 
nato a funzionare senza soluzione di conti¬ 
nuità, conviene ricorrere all'alimentazione de¬ 
rivata dalla rete-luce, servendosi di opportuno 
alimentatore, in grado di erogare la corren¬ 
te di 22 mA. 

La resistenza di emittore R7 ha un valore 
ohmmico molto basso, di 0,25 ohm; questa re¬ 


sistenza, non essendo reperibile in commercio, 
dovrà essere costruita ritagliando un pezzetto 
di filo conduttore di costantana, della lun¬ 
ghezza di 20 mm e del diametro di 0,5 mm. 

Prima di mettere sotto tensione il circuito, 
è necessario controllare accuratamente il ca¬ 
blaggio, per scoprire gli eventuali errori com¬ 
messi. 

Se il cablaggio risulta esatto, si può colle¬ 
gare la tensione di alimentazione, azionando 
l'interruttore SI. Dopo tale operazione occor¬ 
re subito controllare, per mezzo di un milliam- 
perometro, la corrente assorbita dal circuito 
che, come è stato (detto, deve aggirarsi intorno 
ai 22 mA. 

Circuito di utilizzazione 

In figura 3 è riportato un esempio di circui¬ 
to utilizzatore ottico. 

Questo circuito è alimentato per mezzo del¬ 
la tensione alternata derivata dalla rete-luce. 
Il trasformatore TI è un trasformatore in di¬ 
scesa, giacché riduce la tensione di rete al 
valore di 12 V, che è il valore di tensione sop¬ 
portabile dai contatti utili del relè. La lam¬ 
padina verde rimane costantemente accesa 
finché la temperatura ambiente conserva il 
valore di 20 °C. La lampadina rossa, invece, 
si accende quando la temperatura del locale 
in cui è sistemato il commutaore termico su¬ 
pera i 20 °C. Questo esempio di circuito utiliz¬ 
zatore con avvisatore ottico può essere sosti¬ 
tuito con qualsiasi altro circuito di allarme 
acustico o meccanico. 


VERDE 
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UN RIVOLUZIONARIO 
ALTOPARLANTE 


Godetevi il bellissimo suono Hi-Fi del¬ 
l'altoparlante e dei complessi di altopar¬ 
lanti Poly-planar della Magitran. Il dise¬ 
gno ultra piatto gli permette di essere in¬ 
stallato dove non sarebbe possibile con 
altri tipi. Sopporta qualsiasi condizione 
atmosferica, può essere usato all’Interno 
o all’esterno. E’ così diverso, che potre¬ 
te divertirvi a scoprire i molti modi in cui 
lo potete usare. Montatelo, appendetelo, 
sistematelo quasi ovunque. 




Installatelo su di un albero, o su una porta, 
su una parete, sul soffitto, Sul pavimento, sot¬ 
to la tavola, sulla scrivania, su una mensola, 
in una piscina, in un cortile, su una spiaggia, 
su di un pilastro, su una paratia, su di un tet¬ 
to, nella portiera della macchina, su una im¬ 
barcazione o su un aereo e così via. 

Potete farlo se è un Poly-Planar, l'ultrapiat- 
to rivoluzionario altoparlante che vi presen¬ 
tiamo. 


Già a prima vista notiamo l'enorme diver¬ 
sità dai tipi classici: la profondità è talmente 
piccola da sembrare quasi incredibile; pen¬ 
sate inferiore ai 3 cm, mentre la forma non 
è più necessariamente rotonda od ovale ma 
può essere quadrata o rettangolare. 

Il tradizionale cono è sostituito da un pan¬ 
nello quasi piatto in un materiale plastico 
speciale, il polistirene. 

Questo materiale ha alcune prerogative qua¬ 
li l'estrema leggerezza, una notevole rigidità 
ed una grande capacità di vibrare su tutta la 
gamma acustica. 

Il funzionamento ottimale è ottenuto con 
la combinazione di altri elementi, materiali 
acustici di riempimento, corrugazioni di tipo 
elastico di collegamento al cestello e bobina 
di grande diametro, cose queste che con¬ 
corrono tutte, come abbiamo detto, al rag¬ 
giungere quelle elevate prestazioni che con¬ 
traddistinguono questo tipo di altoparlante. 

E' chiaro che questo nuovo trasduttore è 
in grado di risolvere i più delicati problemi 
di spazio, il nome stesso è di per sé già tutto 
un programma; « Poly-Planar », ossia poliva¬ 
lente e planare , cioè utilizzabile nelle più sva¬ 
riate condizioni nonché molto piatto. 

Ecco in dettaglio altri vantaggi del Poly- 
planar. 

— Sostituisce completamente il tradizionale 
altoparlante a cono 

— La struttura super-piatta permette nuovi 
modelli e nuove idee di installazione 

— Vasta gamma di prestazioni - minima di¬ 
storsione 

— Robusto - sopporta il massimo dei colpi e 
delle vibrazioni 

— Operante nelle massime variazioni di tem¬ 
peratura: circa 50° di escursione termica 

— A prova di umidità 

— Modello polare bi-direzionale 

— Alta-potenza 

— Leggerezza 

Uno dei suoi impieghi più immediati di uso 
domestico è quello di inserirlo nelle porte di 
casa. 

Avendo possibilità di emissione simmetrica 
del suòno sia verso il fronte anteriore che 
quello posteriore, riesce a servire simultanea¬ 
mente due ambienti adiacenti e comunicanti 
a porta chiusa. 

Sono distribuiti in Italia dalla ditta Mar- 
cucci via Fratelli Bronzetti 37 - Milano. 


i :■ 
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UN RICEVITORE 

PORTATILE 

PER ONDE MEDIE 


Un circuito reflex a quattro 
transistor privo di 
trasformatore di uscita 


L a sensibilità e la musicalità di questo 
semplice ricevitore sono stupefacenti! 
Soprattutto perché i componenti elet¬ 
tronici, che partecipano alla composizione del 
circuito, sono del tutto normali e di prezzo 
relativamente basso. I transistor sono in nu¬ 
mero di quattro e, assieme a due diodi al 
germanio, rappresentano gli unici componen- 
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Fig. 1 - Circuito elettrico del ricevitore reflex transistorizzato con ascol¬ 
to in altoparlante. 


COMPONENTI 


Resistenze 



TR4 

= OC72 

RI 

_ 

330 

ohm 

TI 

= trasf. pilota per push-pull di OC72 

R2 

= 

1 

megaohm 

PILA 

= 9 V 




(potenz. a variaz. lin.) 

SI 

= interrutt. incorp. con R2 

R3 

— 

5.000 

ohm 

J1 

= impedenza AF (Geloso 557) 

R4 

— 

8.200 

ohm (semifissa) 

L1-L2 

= bobine sintonia (vedi testo) 

R5 

= 

220.000 

ohm 

DG1 

= diodo al germanio 

R6 

— 

10 

ohm 

DG2 

= diodo al germanio 

R7 

__ 

100 

ohm 



R8 

— 

2.200 

ohm 

Condensatori 

R9 

= 

100 

ohm 

CI 

= 35 pF 

RIO 

— 

100 

ohm 

C2 

= 1.000 pF 

RII 

— 

2.200 

ohm 

C3 

= 500 pF (cond. var. ad aria) 

R12 

— 

4.7 

ohm 

C4 

= 22.000 pF 

R13 

— 

4.7 

ohm 

C5 

= 100 pF - 25 VI (elettrolitico) 





C6 

= 2.200 pF 

Varie 




C7 

= 100 pF - 15 VI (elettrolitico) 

TRI 

= 

AF168 


C8 

= 100 pF - 15 VI (elettrolitico) 

TR2 

= 

OC72 


C9 

= 100 pF - 50 VI (elettrolitico) 

TR3 

= 

OC72 


CIO 

= 100 pF - 50 VI (elettrolitico) 


ti semiconduttori del ricevitore. Non si fa 
nemmeno uso del trasformatore di uscita, 
perché l'altoparlante, di tipo magnetico, è 
pilotato dà un push-pull di OC72. L'alimenta¬ 
zione è in corrente continua con pila 9V che, 
per garantire una lunga autonomia di funzio¬ 
namento del ricevitore, viene sostituita con 
due pile da 4,5 V ciascuna, collegate in serie 
tra di loro. L'unico componente che il lettore 


dovrà comporre è rappresentato dall'anten¬ 
na di ferrite, che è composta da un nucleo 
ferroxcube con un semplice avvolgimento so¬ 
vrapposto. L'uso dell'antenna non è indispen¬ 
sabile, se ci si accontenta dell'ascolto delle 
emittenti locali e di talune emittenti estere 
durante le ore notturne. L'antenna è invece 
necessaria per l'aumento della sensibilità del 
circuito di entrata. 
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Il primo transistor del circuito funge da 
elemento amplificatore di alta frequenza e 
preamplificatore di bassa frequenza, dato che 
il circuito di entrata del ricevitore è di tipo 
reflex. Il secondo transistor è montato in fun¬ 
zione di elemento amplificatore di bassa fre¬ 
quenza e driver, cioè inversore di fase. Gli 
ultimi due transistor, che sono di tipo OC72 
pilotano il circuito in controfase. 

Circuito di entrata 

I segnali radio pervengono dal circuito di 
sintonia del ricevitore dopo aver attraversato 
il condensatore Cl, la cui funzione è quella 
di bloccare taluni disturbi a radiofrequenza 
che possono trovarsi in prossimità dell'an¬ 
tenna. 

II circuito di sintonia, quello nel quale si ot¬ 
tiene la selezione dei segnali radio, è compo¬ 
sto dal condensatore variabile C3 e dall'avvol- 
gimento LI. 

Il segnale sintonizzato viene inviato all'av- 
volgimento secondario L2 per induzione elet¬ 
tromagnetica e di qui raggiunge la base del 
transistor TRI, che è di tipo AF168. In tale 
componente si sviluppa il processo di ampli¬ 
ficazione dei segnali radio di alta frequenza, 
che risultano poi presenti sul collettore. 

Circuito di rivelazione 

I segnali di alta frequenza, presenti sul col¬ 
lettore di TRI, non possono prendere la via 
delTimpedenza Jl, perché questo componente 
rappresenta uno sbarramento per i segnali 
AF; essi attraversano invece il condensatore 
C6 ed incontrano il diodo rivelatore al germa¬ 
nio DG1, che provvede a rivelarli. 

II diodo al germanio DG2 rappresenta un 
discriminatore di polarità, che permette il ri¬ 
torno a massa, in corrente continua, della re¬ 
sistenza semifissa R4 che, unitamente al po¬ 
tenziometro R2, compone un ponte divisore 
di tensione che permette di polarizzare la 
base di TRI ad una tensione negativa varia¬ 
bile. La resistenza semifissa R4 regola la rea¬ 
zione e le tensioni di bassa frequenza rivelate, 
i cui residui AF vengono eliminati dal con¬ 
densatore di accoppiamento C4. 

L'impedenza di alta frequenza Jl, oltre che 
da elemento di contrasto per i segnali AF, 
funge da carico di collettore del transistor 
TRI. 

Preamplificazione BF 

Le tensioni di bassa frequenza rilevate ven¬ 
gono reinserite, per mezzo dell'avvolgimento 
secondario L2 del circuito di sintonia, nella 


base di TRI, per essere sottoposta, questa 
volta, ad un processo di amplificazione in bas¬ 
sa frequenza; in ciò consiste il principio di 
funzionamento dei ricevitori a circuito reflex, 
nei quali uno stesso segnale, che ha subito un 
precedente processo di amplificazione, viene ri¬ 
flesso sullo stesso elemento amplificatore. 

Amplificazione BF 

Le tensioni di bassa frequenza, che non so¬ 
no bloccate dall'impedenza Jl, attraversano 
il condensatore elettrolitico C7 e raggiungono 
la base del primo-' circuito amplificatore BF, 
che è di tipo OC72. 

La base di TR2 è polarizzata per mezzo 
della resistenza R5, che ha il valore di 220.000 
ohm ed è collegata fra il collettore e la base. 

La resistenza di stabilizzazione di emittore 
R6 ha il valore di 10 ohm appena. Il trasfor¬ 
matore pilota TI è dotato di un avvolgimento 
primario e di due avvolgimenti secondari se¬ 
parati, che permettono l'alimentazione in serie 
dei due transistor di uscita TR3 e TR4. La 
polarizzazione delle basi di questi due transi¬ 
stor è ottenuta per mezzo del ponte di re¬ 
sistenze R8 - RIO e R9 - RII; questi due ponti 
sono montati in serie. 

Ciascun emittore è stabilizzato per mezzo 
di una resistenza da 4,7 ohm (R12-R13). L'al¬ 
toparlante ha un impendenza di 10 ohm e la 
sua bobina mobile è collegata fra la linea ne¬ 
gativa della tensione di alimentazione a 9 V e 
il collettore di uno dei due transistor, tramite 
il condensatore elettrolitico C9, che ha il va¬ 
lore di 100 pF. 

Messa a punto 

La messa a punto di questo ricevitore è 
molto semplice e consiste nel regolare la re¬ 
sistenza semifissa R4 in modo da ottenere i 
migliori risultati sonori. 

Quando il potenziometro R2 è regolato in 
posizione di massima sensibilità, cioè di mas¬ 
simo guadagno, non si avverte alcun soffio 
nell'altoparlante, contrariamente a quanto ac¬ 
cade nella maggior parte dei ricevitori radio 
di questo tipo. A partire da un certo valore 
di soglia si ha un blocco del funzionamento 
del circuito, senza peraltro avvertire alcun 
soffio. 

Costruzione della bobina 

La bobina di sintonia deve essere avvolta 
su uno spezzone di nucleo di ferrite delle di¬ 
mensioni standard 8 x 140 mm, di forma ci¬ 
lindrica. 

L'avvolgimento primario LI è composto di 
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FISSAGGI IN 
PLASTICA 



Fig. 2 - Piano di cablaggio realizzato in parte su due basette di materiale isolante di forma rettangolare. 
La tensione di alimentazione di 9 V viene erogata da due pile da 4,5 V ciascuna collegate in serie tra 























































































60 spire filo smaltato 
con cotone $ 0,30 / /st 

l7| A l2 


8 spire 
stesso Mio 


Ferroxcube 0 8x140 


Fig. 4 - Dati costruttivi e dimensioni relativi all’antenna di ferrite. Il 
filo è di rame smaltato ricoperto di cotone. 


60 spire compatte di filo di rame smaltato, 
del diametro di 0,3 mm, rivestito di cotone. 

L'avvolgimento secondario L2 è composto di 
sole 8 spire compatte di filo dello stesso tipo 
di quello adoperato per la costruzione dell'av¬ 
volgimento LI. 

La distanza fra i due avvolgimenti verrà 
stabilita in sede di collaudo del ricevitore, 
spostando, per tentativi, l'avvolgimento L2 ver¬ 
so Lavvolgimento LI, oppure allontanando tra 
di loro i due avvolgimenti. 

Montaggio 

E' assai importante che il mobile, nel quale 
viene montato il ricevitore, sia materiale iso 
lonte, perché utilizzando un contenitore me¬ 
tallico, questo fungerebbe da schermo elet¬ 
tromagnetico rispetto ai segnali radio, im¬ 
pedendo a questi di investire l'antenna di fer¬ 
rite quando l'apparecchio viene utilizzato in 
qualità di ricevitore radio portatile. E' ovvio 
che tale osservazione è valida nel caso in cui 
si rinunci all'uso dell'antenna, perché poten¬ 
do collegare al circuito un'antenna molto ef¬ 
ficiente, il mobile contenitore può essere an¬ 
che metallico. 

Il piano di cablaggio del ricevitore è ripor¬ 
tato in figura 2; sul pannello frontale del con¬ 
tenitore si affacciano: l'altoparlante, il po¬ 
tenziometro di volume R2, nel quale è incor¬ 
porato l'interruttore generale SI, e il co¬ 
mando di sintonia costituito dal perno del 
condensatore variabile ad aria C3. 

Come si può notare nel disegno di figura 
2, il cablaggio del ricevitore è semplificato 
dall'inserimento di due basette rettangolari 
di materiale isolante, che permettono di ra¬ 
zionalizzare il circuito, rendendolo in pari 
tempo rigido e compatto. 


Per semplicità di disegno, in figura 2 i 
transistor amplificatori finali TR3 - TR4 ap¬ 
paiono liberi; in pratica, dato che questi com¬ 
ponenti sono destinati a riscaldasi, durante 
il funzionamento dell'apparecchio radio, con¬ 
viene munirli di elementi radianti dell'energia 
termica. In figura 4 è rappresentato un esem¬ 
pio di un'unica aletta di raffreddamento in 
grado di recepire i due transistor contempo¬ 
raneamente. 
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ISOLATORE 
FISSATO 
All'ALBERO 


TRECCIA D! 

CAME DA 3 m 


conduttore 

CENTRALE DEL 
CAVO COASSIALE 


SCHERMATURA 
^ COLLEGATA 
A TERRA 


\ ISOLATORE 


AL 

TRASMETTITORE 


ANTENNA 

ARBOREA 


Nella maggior parte dei casi, l'installazione 
di un'antenna, rappresenta una impresa di 
difficile attuazione. La ragione di ciò è dovuta 
al fatto che non sempre si ha spazio suffi¬ 
ciente, oppure non si hanno a portata di ma¬ 
no appigli per l'aggancio dell'antenna stessa. 

Un'idea originale, è quella di sfruttare il 
tronco di un albero, come visibile in figura. 
La lunghezza dell'antenna, cioè del condut¬ 
tore che viene teso tra i due isolatori fissati 
al tronco, viene calcolata con la formula se¬ 
guente: 142,5 : F, in cui F è la frequenza in 
megahertz per la quale si intende calcolare 
l'antenna. 

Un estremo dell'antenna, viene collegato al 
ricevitore, o al trasmettitore, a seconda dei 
casi, mediante cavo coassiale da 75 ohm. 

L'estremo del cavo connesso all'antenna, 
presenta la calza metallica collegata a terra, 
la quale può essere realizzata conficcando nel 
terreno un tondino in ferro, o meglio in rame 
della lunghezza di circa 1 metro. 

Sappia il lettore che questa antenna non è 
direttrice e cioè irradia o riceve in tutte le 
direzioni, contrariamente a quanto accade per 
le antenne orizzontali. 


isolatore 

- FISSATO 
AU'AL&tRO 



20 METRI 






PREAMPLIFICATORE 

PER 

CHITARRA ELETTRICA 


Una scatola dh montaggio che permette < 
amplificatore concepito in modo che, pur 
tive, è in grado di amplificare considere¬ 
volmente i bassi livelli che in genere sono 
forniti dai normali pick-up magnetici per 
chitarra elettrica. 


i realizzare un semplice ma efficiente pre¬ 
non presentando troppe difficoltà costrut- 

I I progetto del preamplificatore per chitar¬ 
ra elettrica, che presentiamo in questo ar¬ 
ticolo, ha un guadagno di circa 32 dB al¬ 
la frequenza di 1000 Hz, ed è in grado di pi¬ 
lotare qualsiasi amplificatore di potenza che 
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R4 INT. 



Fig. 1 - Circuito elettrico del preamplifica¬ 
tore per chitarra pilotato da due transistor 
di tipo* al silicio. 


sia impiegato unitamente ad uno strumento 
musicale del genere suddetto. 

Affinché il suo uso possa essere esteso a 
tutti i pick-up magnetici normalmente utiliz¬ 
zati nelle chitarre elettriche, il preamplifica¬ 
tore, oltre ad una banda passante larga, pre¬ 
senta una impedenza d'ingresso sufficiente- 
mente alta ed una impedenza d'uscita bassa. 

Questo preamplificatore non è dotato di co¬ 
mandi di volume e di tonalità, tenuto conto 
che essi sono presenti nell'amplificatore di 
potenza e sono installati, di norma, sopra la 
chitarra. 

L'apparato trovasi in vendita presso tutte 
le sedi della G.B.C. italiana, in scatola di mon¬ 
taggio, con la sigla UK 835. 

Le caratteristiche elettriche sono le se¬ 
guenti: 


Tensione di alimentazione: 
Corrente assorbita: 
Guadagno a 1000 Hz: 
Impedenza d'ingresso: 
Impedenza d'uscita: 
Transistor impiegati: 


9 Vc.c. 
5 mA 
32 dB 
10.000 ohm 
1.500 ohm 
1 — BC109B 
1 — BC108B 


COMPONENTI 


Condensatori 


CI 

= 

2 ixF - 6 VI 

(elettrolitico) 

C2 

= 

100 txF - 6 VI 

(elettrolitico) 

C3 

= 

2 ixF - 6 VI 

(elettrolitico) 

C4 

= 

2 uF - 6 VI 

(elettrolitico) 

Resistenze 


RI 

— 

470.000 ohm 


R2 

= 

4.700 ohm 


R3 

— 

56 ohm 


R4 

— 

6.800 ohm 


R5 

— 

22.000 ohm 


R6 

r= 

1.500 ohm 


Varie 




TRI 

= 

BC109B 


TR2 

= 

BC108B 


PILA 

= 

9 V 


J1 


presa jack 


J2 

= 

presa jack 



Schema elettrico 

Il principio di funzionamento del preampli- 
fìcatore è molto semplice e pertanto non ri¬ 
chiede particolari spiegazioni, anche in con¬ 
siderazione del fatto che le varie fasi di mon¬ 
taggio verranno indicate secondo una esposi¬ 
zione logica circuitale. 

I transistor impiegati sono entrambi del ti¬ 
po al silicio e di conseguenza il circuito è ca¬ 
ratterizzato da un livello notevolmente bas¬ 
so del rapporto segnale/disturbo; un fattore 
che è di estrema importanza in un apparec- 
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chio di questo genere destinato alle esecu¬ 
zioni musicali. 

Per facilitare, e nello stesso tempo rendere 
più interessante la realizzazione del pream¬ 
plificatore, nel descrivere le operazioni di 
montaggio ci siamo attenuti al metodo lo¬ 
gico circuitale. Questo metodo consiste nella 
illustrazione delle varie fasi di montaggio par¬ 
tendo dalla presa d'ingresso per terminare 
con la presa d'uscita, spiegando, contempo¬ 
raneamente, la specifica funzione di ciascun 
componente preso in considerazione. 

Si tratta di un sistema utilissimo a coloro 
che desiderano rendersi conto del funziona¬ 
mento intrinseco del circuito, specialmente 
quando non si ha quella pratica che è pro¬ 
pria dei tecnici più sperimentati. 

Montaggio 

La presa J1 - La presa speciale II che quan¬ 
do lo spinotto è innestato serve a collegare 


10 strumento musicale al preamplificatore, in 
assenza dello stesso provvede a cortocircui¬ 
tare l'ingresso eliminando qualsiasi fenome¬ 
no di induzione o di ronzio. Per effettuare 

11 suo fissaggio si deve introdurre la parte 
filettata della presa nell'apposito foro con¬ 
traddistinto dalla sigla « J1 », dal lato serigra- 
fato. Dopo aver disposto la rondella in modo 
che faccia un contatto sicuro con la parte ra¬ 
mata del circuito stampato, si fisserà il tutto 
con il dado. 

Prima di effettuare la stretta finale, median¬ 
te la chiave od una pinza, si dovrà aver cura 


Fig. 2 - Disposizione pratica dei compo¬ 
nenti elettronici sulla basetta del circuito 
stampato. 
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circuito stampato a montaggio 


Fig. 3 - Disegno illustrativo della basetta a 
ultimano. 


che le uscite della presa corrispondano, me¬ 
diante una perfetta sovrapposizione, con la 
serigrafia. 

Collegare con il filo nudo i punti A-Al, tra 
di loro. 

Collegare con filo isolato i punti B-Bl. 

Il condensatore CI - Il condensatore Cl, da 
2 pF, ha il compito di consentire il passaggio 
dei segnali provenienti dall'ingresso e di bloc¬ 
care la corrente continua che è presente sul¬ 
la base del transistor TRI. 

Inserire, rispettando la polarità, divaricare 
i terminali, tagliare e saldare. 

Il Transistor TRI - Montare lo zoccolino 
relativo al transistor TRI. Il transistor BC 
109B, dovrà essere inserito sullo zoccolo sol¬ 
tanto a montaggio ultimatò. 

Inserire e saldare. 

La resistenza RI - La resistenza RI, da 
470.000 ohm, fornisce la polarizzazione che è 
necessaria alla base del transistor TRI, prele¬ 
vando parte della tensione che è presente sul 
collettore. Esso esplica inoltre la funzione di 
stabilizzatore in corrente continua ed intro¬ 
duce nel circuito una certa controreazione in 
alternata. 

Inserire, divaricare, tagliare e saldare. 

La resistenza R2 - La resistenza R2, da 
4.700 ohm, ha il compito di fornire il giusto 
carico al transistor TRI. 


Inserire, divaricare, tagliare e saldare. 

La resistenza R3 - La resistenza R3, da 56 
ohm, provoca una certa controreazione e con¬ 
tribuisce a mantenere in limiti notevolmente 
bassi il rumore di fondo. 

Inserire, divaricare, tagliare e saldare. 

Il condensatore C2 - Il condensatore C2, da 
100 pF, di disaccoppiamento ha il compito 
di avviare verso la massa l'eventuale compo¬ 
nente alternata presente ai capi della resi¬ 
stenza R4. 

Inserire, rispettando la polarità, divaricare, 
tagliare e saldare. 

La resistenza R4 - La resistenza R4, da 
6.800 ohm, consente di portare ai valore ri¬ 
chiesto la tensione di alimentazione del tran¬ 
sistor TRI. 

Inserire, divaricare, tagliare e saldare. 

Il condensatore C3 - Il condensatore C3, da 
2 pF, ha il compito di trasferire il segnale 
presente sul collettore del transistor TRI al¬ 
la base del transistor TR2, bloccando la cor¬ 
rente continua. 

Inserire, rispettando la polarità, divaricare, 
tagliare e saldare. 

II transistor TR2 - Montare lo zoccolino re¬ 
lativo al transistor TR2. II transistor BC108B 
dovrà essere inserito sullo zoccolo soltanto 
a montaggio ultimato. 


362 




Inserire e saldare. 

La resistenza R5 - La resistenza R5 da 22.000 
ohm, fornisce la necessaria polarizzazione al¬ 
la base del transistor TR2 prelevando parte 
della tensione che è presente sul collettore. 
Esso funge anche da stabilizzatore in corren¬ 
te continua. 

Inserire, divaricare, tagliare e saldare. 

La resistenza R6 - Resistenza da 1.500 ohm, 
ha il compito di fornire il giusto carico al 
transistor TR2. 

Inserire, divaricare, tagliare e saldare. 

II condensatore C4 - Il condensatore C4, da 
2 pF, ha il compito di avviare all'uscita il se¬ 
gnale proveniente dall'emittore del transistor 
TR2, presente sulla resistenza R6, bloccando 
la corrente continua. 

Inserire, rispettando le polarità, divaricare, 
tagliare e saldare. 

La presa J2 - Presa speciale che cortocir¬ 


Fig. 4 - Vista in esploso del montaggio del con¬ 
tenitore del preamplificatore per chitarra elettrica. 



fi 


cuita l'uscita quando lo spinotto non è inse¬ 
rito 

Per effettuare il fissaggio della presa J2 at¬ 
tenersi alle stesse norme indicate per il fis¬ 
saggio della presa Jl. 

Collegare, mediante filo nudo, il punto « C » 
al punto « CI ». 

Collegare con filo isolato il punto « D » al 
punto « DI ». 

Inserire nel foro contrassegnato con « int » 
l'apposito ancoraggio (pin) e saldare. 

Inserire nel foro contrassegnato « — », l'ap¬ 
posito ancoraggio e saldare. 

Inserire nei corrispondenti zoccolini i tran¬ 
sistor BC109B e BC108B, provvedendo' ad ac¬ 
corciare i terminali: la loro lunghezza deve 
essere di 5 mm. 

Terminate tutte le sopraelencate operazioni 
la basetta a circuito stampato deve apparire 
come visibile in figura 3. 

Provvedere a selezionare i componenti ' del 
fondello nel seguente modo: n° 5 viti 3MAx4, 
n° 1 dado 3MÀ, n° 1 clips per il fissaggio della 
batteria, 10 cm. di filo giallo, n° 1 connettore 
polarizzato per batteria, n° 4 distanziatori. Fis¬ 
sare il tutto come indicato nella figura 4. 

Saldare il filo nero proveniente dal connet¬ 
tore polarizzato per batteria, all'ancoraggio 
contrassegnato « — ». 

Saldare un capo del filo giallo all'ancorag¬ 
gio contrassegnato « int ». 

Appoggiare il circuito stampato sui distan¬ 
ziatori fissandolo con n° 4 viti 3MAx4 come 
indicato in figura 4. La figura 5 ne dà una vi¬ 
sione d'insieme. 

Provvedere a selezionare i componenti del 
coperchio: n° 1 interruttore. 

Dopo aver svitato il primo dado infilare 
l'interruttore nel rispettivo foro avendo cura 
di controllare che la scritta « ON » (acceso), 
posta sull'interruttore corrisponda alla scrit¬ 
ta « ON » serigrafata sul coperchio e fissare. 

Collegare il filo rosso proveniente dal con¬ 
nettore polarizzato per batteria adx un capo 
dell'interruttore 

Collegare all'altro capo dell’interruttore il 
terminale libero del filo giallo come indicato 
in figura 6. 

Operazioni finali 

Terminate le suddette operazioni, dopo aver 
controllato accuratamente che il montaggio 
sia stato effettuato scrupolosamente secondo 
quanto sopra indicato, si potrà inserire la 
batteria e chiudere il contenitore mediante 
n° 4 viti autofilettanti. 

Il preamplificatore doyrà funzionare imme¬ 
diatamente non essendo prevista alcuna ope¬ 
razione di messa a punto. 
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Fig. 5 - In questa foto è riprodotto un aspetto del preampiificatore per chitarra 
a montaggio ultimato. 
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In assenza di segnali 
il ricevitore 
ammutolisce 
In presenza di 
segnali squilla 
il campanello 
elettronico 


NEL VOSTRO 

RX 



UN AVVISATORE 
DI CHIAMATA 


il 1 radioamatore ed anche coloro che lo 
Il stanno per diventare trascorrono molte ore, 
del giorno e della notte, davanti ai loro 
apparati. E qualche volta il tempo viene inu¬ 
tilmente sprecato per attività che potrebbero 
essere più razionalmente organizzate. Ad esem¬ 
pio, quando si rimane in attesa di un colle¬ 
gamento, si lasciano passare le ore davanti 
al ricevitore radio, subendo malvolentieri lo 
inevitabile frastuono emesso dall'altoparlante 
in assenza di segnali. 

Molti radianti e, in particolare, quelli più 
preparati sanno applicare alle loro riceven¬ 
ti il ben noto Squelch che, come si sa, consi¬ 
ste in quel preziosismo circuitale che fa zit- 
tare, automaticamente, il ricevitore radio 
quando non vi sono segnali in arrivo. Nei rice¬ 
vitori radio di alta classe, poi, lo squelch ri¬ 
sulta già inserito nel complesso. Ma chi ac¬ 
quista un apparecchio radio, di tipo profes¬ 
sionale, sprovvisto di squelch, fa bene a non 
mettere le mani nel circuito del ricevitore nel 
tentativo di aggiungere qualche elemento di 
confronto. Per operare in questo senso, in¬ 
fatti, bisogna essere radiotecnici provetti, op¬ 
pure radianti di vecchio stampo. Al princi¬ 


piante è consigliabile, almeno per qualche 
tempo, limitare le sue attività ai soli collega- 
menti, ad orario stabilito, nel rispetto di tutte 
le norme che regolano questo speciale traffico. 

E non si può pretendere, d'altra parte, che 
il principiante, al termine della sua giornata 
di lavoro, debba rientrare nella vita comune 
con il cervello imbottito di fruscii, fischi, in¬ 
terferenze e rumorosità varie. Abbandoniamo 
quindi il confronto dello squelch e sostituia¬ 
molo con quello più semplice, ma altrettanto 
efficace, della chiamata acustica. 

Ecco, dunque, cosa abbiamo preparato per 
voi, amici lettori che state muovendo i primi 
passi nel mondo delle ricetrasmissioni! 

L'unico punto del ricevitore radio sul quale 
siete chiamati ad intervenire è l'avvolgimento 
secondario del trasformatore d'uscita dell'al¬ 
toparlante del vostro apparecchio radio; e se 
vogliamo semplificare ancor più il concetto 
che regola il funzionamento di questo circui¬ 
to, possiamo dire che l'intervento è limitato 
ad uno dei due conduttori che raggiungono 
l'altoparlante. Perché basta interrompere, nel 
punto più agevole, questo conduttore, per ap¬ 
plicare un comunissimo deviatore elettrico. 
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Esame di progetto 

Vediamo ora di interpretare, punto per pun¬ 
to, il principio di funzionamento dell'avvi¬ 
satore di chiamata, seguendo lo schema teori¬ 
co riportato in figura 1. 

Quando il deviatore SI si trova nella posi¬ 
zione indicata nello schema, il ricevitore ra¬ 
dio funziona regolarmente e l'avvisatore di 
chiamata non interferisce in esso in alcun 
modo. Quando il deviatore SI risulta commu¬ 
tato nella posizione opposta, l'altoparlante 
ammutolisce ed entra in funzione il circuito 
dell'avvisatore di chiamata, la cui uscita è rap¬ 
presentata da un relè, il cui circuito utilizza¬ 
tore è quello di una suoneria elettrica. Se il 
campanello elettrico suona, ciò significa che 
suH'avvolgimento secondario del trasforma¬ 
tore di uscita dell'apparecchio radio è pre¬ 
sente un segnale. Per ascoltarlo basterà com¬ 
mutare SI nella posizione indicata nello sche¬ 
ma. 

E fin qui abbiamo interpretato il principio 
di funzionamento dell'avvisatore di chiamata, 
passiamo ora ad analizzarne il circuito. E pren¬ 
diamo le mosse dalla condizione di inserimen¬ 
to del circuito, cioè con il deviatore SI colle¬ 
gato verso RI. 

La tensione di bassa frequenza, presente 
sull'avvolgimento secondario del trasformato- 
re di uscita del ricevitore, è misurabile pure 
sui terminali del potenziometro RI, che è 
un potenziometro a variazione lineare, con 
strato di grafite, da 50 ohm. Il cursore del 
potenziometro RI permette di prelevare, nel¬ 
la giusta dose, il segnale di bassa frequenza, 
per applicarlo all'avvolgimento secondario del 
trasformatore Tl, che è un trasformatore di 
uscita, elevatore di tensione; l'impedenza del¬ 
l'avvolgimento primario del trasformatore Tl 
è di 4.5 ohm; l'impedenza dell'avvolgimento 
secondario è di 10.000 + 10.000 ohm, oppure 
di 7.000 + 7.000 ohm, dato che questo avvol¬ 
gimento è dotato di presa centrale. 

I due diodi al silicio D1-D2 raddrizzano la 
corrente alternata rappresentativa dei segnali 
di bassa frequenza e la inviano alla cellula di 
filtro composta dai condensatori C2-C3, dalla 
resistenza R2 e dalla lampada al neon LN; a 
valle di questa cellula è presente la corrente 
continua che provvede ad eccitare il relè RL; 
sui terminali utili del relè si può applicare un 
qualsiasi circuito di allarme; ma il più sem¬ 
plice è quello del campanello elettrico alimen¬ 
tato da una o più pile. 

Funzionamento del circuito 

II trasformatore Tl eleva il segnale di bas¬ 
sa frequenza, in modo che, in presenza di 
segnale si abbia una tensione elevata, in grado 


di innescare la lampada al neon e far fluire 
la corrente continua attraverso la bobina del 
relè. In assenza di segnale la tensione non 
deve superare un certo valore, che chiame¬ 
remo valore della tensione di soglia, in modo 
da evitare l'innesco della lampada al neon e 
mantenere diseccitato il relè. 

La tensione di soglia si raggiunge, in sede 
di collaudo del circuito, intervenendo sul po¬ 
tenziometro RI, che provvede a regolare la 
quantità di segnale necessario al funziona¬ 
mento del circuito. 

Il relè RL deve essere molto sensibile (10.000 
ohm - 24 V - 2,4 mA); ai lettori possiamo con¬ 
sigliare il modello venduto dalla GBC con la 
sigla di catalogo GR 2800. 

Il condensatore C3, pur avendo il valore ca¬ 
pacitivo di 6,8 [xF - 50V e non è un condensa¬ 
tore elettrolitico, ma un normale componente 
ceramico. Per quanto riguarda poi la potenza 
del trasformatore di uscita Tl, questa potrà 
aggirarsi intorno ai 3-5 W. 

Nelle figure 2-3 è interpretato, attraverso 
due esempi, il principio di funzionamento del¬ 
l'avvisatore di chiamata. In figura 2 è rap¬ 
presentato il caso in cui non vi è presenza di 
segnale sulTavvolgimento secondario del tra¬ 
sformatore di uscita delTapparecchio radio, 
oppure il caso in cui il segnale è molto debole 
(il valore di 70 V è indicativo); in questo 
esempio la lampada al neon non innesca e 
nessuna corrente fluisce attraverso la bobina 
del relè, che rimane diseccitato. 

La lampada al neon LN, in ultima analisi, 
funziona da valvola per i segnali radio in ar¬ 
rivo: essa diviene conduttrice in presenza di 
segnali radio, mentre apre il circuito quando i 
segnali radio vengono a mancare. 

Nella figura 3 è simboleggiato il caso in cui 
è presente un segnale radio sul trasformatore 
di uscita del ricevitore radio. Il trasformatore 
Tl, elevando la tensione del segnale, provoca 
una corrente relativamente intensa che fa in¬ 
nescare la lampada al neon, la quale, a sua 
volta, diviene conduttrice lasciando fluire la 
corrente attraverso la bobina del relè; in que¬ 
sto secondo caso l'ancora del relè provoca 
la chiusura del circuito utilizzatore di allar¬ 
me; la pila di alimentazione di questo cir¬ 
cuito può far fluire la corrente attraverso gli 
avvolgimenti del campanello elettrico che si 
mette a squillare. Il radiante, appena sente 
il suono del campanello, interviene sul devia¬ 
tore SI per mettere in funzione l'altoparlante 
e porsi all'ascolto dei segnali inviati da un 
interlocutore. 

Realizzazione pratica 

Trattandosi, in certo qual modo, di un am¬ 
plificatore di segnali radio, anche se questi 
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entrata 

segnale 


utilizz. 


Fig. 4-11 piano di cablaggio dell’avvisatore di 
chiamata è realizzato dentro un contenitore metal¬ 
lico, che ha funzioni di schermo elettromanetico e 
conduttore unico della linea di massa. 

Fig. 1 - La parte disegnata in alto a sinistra si rife¬ 
risce al circuito di uscita del ricevitore radio. Il 
circuito dell'avvisatore di chiamata prende le mosse 
dal deviatore Si e finisce con il relè. 

TRASF D'USCITA 

DEL RICEVITORE 


ALTOPARLANTE 



COMPONENTI 


10.000 pF - 1000 Vi 

8 pF - 250 VI (elettrolitico) 
6,8 pF - 50 VI 

50 ohm (potenziometro) 

15.000 ohm > V 2 W 
deviatore 

BY100 (diodo al silicio) 

BY100 (diodo al silicio) 
trasf. d’uscita - 5 W (vedi testo) 
lampada al neon - 70 V 
(GBC tipo GH 740) 
relè (GBC tipo GR 2800) 
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sono segnali di bassa frequenza, è bene mon¬ 
tare il circuito in un contenitore metallico, 
con la duplice funzione di supporto dell'ap¬ 
parato e schermo elettromagnetico. Come è 
dato a vedere in figura 4, il trasformatore ele¬ 
vatore di tensione TI è applicato in posizione 
centrale. La piccola morsettiera, a cinque ter¬ 
minali, permette di agevolare il cablaggio, 
rendendolo rigido e compatto. 

Sul pannello frontale dell'avvisatore di chia¬ 
mata vengono applicati il potenziometro RI e 
la lampada al neon LN, che funge anche da 
lampada-spia. Nel caso in cui, per un qual¬ 
siasi motivo, la suoneria non dovesse funzio¬ 
nare, la sola luminosità della lampada servirà 
ad avvertire il radiante della presenza di se¬ 
gnali radio in arrivo. 

Nella parte posteriore del contenitore me¬ 
tallico sono applicati: il relè, le prese di en¬ 
trata del segnale e le prese del circuito di 
utilizzazione del relè. 

Il circuito di massa dell'avvisatore, quello 


in cui confluiscono la presa centrale dell'av¬ 
volgimento secondario del trasformatore Tl, 
il terminale negativo del condensatore elettro- 
litico C2, uno dei due terminali del conden¬ 
satore C3 e della bobina di eccitazione del 
relè RL, è rappresentato dal telaio metallico 
sul quale è composto il circuito. 

Non vi sono particolari critici degni di nota 
relativamente al cablaggio dell'avvisatore di 
chiamata. Quel che importa è che i diodi al 
silicio DI - D2 ed il condensatore elettrolitico 
C2 risultino collegati al circuito con le loro 
polarità esatte, dato che si tratta di compo¬ 
nenti elettronici polarizzati. 

Nesuna operazione, particolare, di messa 
a punto o taratura è necessaria. L'apparato 
dovrà funzionare subito dopo averlo realizza¬ 
to. Alcune prove sperimentali si renderanno 
necessarie soltanto per individuare, attraverso 
la manovra del perno del potenziometro RI, 
la tensione di soglia necessaria per far in¬ 
nescare la lampada al neon. 


Fig. 2 - Quando 
la corrente 
elettrica non 
fluisce in misura 
relativamente 
elevata, 
la lampada 
al neon, non 
innescando, 
blocca il 
passaggio della 
corrente ed il 
relè rimane 
diseccitato. 


Fig. 3 - Quando 
il segnale 
in arrivo è forte, 
anche la 
tensione a valle 
della resistenza 
di filtro 
è elevata; 
la lampada al 
neon innesca 
ed il relè si 
eccita facendo 
suonare il 
campanello 
elettrico. 




■I 



















































CATALOGO 



\ 01 
1 Ria 

m Mi 

\i 

1 


ORA PIU 


RICCO CHE 


MA! NEL 


ANNI¬ 
VERSARIO 
DELLA 
FONDA¬ 
ZIONE 


LAFAYETTE 


Finalmente oggi è disponibile anche in Italia 
il famoso catalogo LAFAYETTE la grande 
organizzazione americana specializzata nella 
vendita per corrispondenza di materiali radio 
elettronici sia montati che in scatola di montaggio. 
Nelle pagine del catalogo troverete una gamma 
vastissima di: trasmettitori di qualsiasi potenza; 
radiotelefoni portatili e non; amplificatori HI.FI e 
stereo; registratori; strumenti di misura e controllo; 
ricevitori per le onde cortissime e ultracorte; 
strumenti didattici; attrezzature di laboratorio; 
strumenti musicali, eccetera. 

Il prestigioso nome LAFAYETTE è rappresentato 
in Italia dalla ditta Marcucci presso la quale 
potrete rivolgervi per effettuare ordinazioni. 
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SCHEMA 

? 


Se vi occorre lo schema elettrico di un apparecchio radio, di un televisore, di un regi¬ 
sti atore, anche di vecchia data, il nostro Ufficio Consulenza dispone di un archivio di 
schemi di quasi tutte le marche nazionali ed estere. Ne possediamo documentazione tec¬ 
nica di sottomarche o piccole industrie artigianali. 

Ad evitare inutile corrispondenoza o richieste impossibili pubblichiamo qui di seguito in 
ordine alfabetico l’elenco delle marche di televisori di cui disponiamo schemi elettrici 
oei tipi più diffusi in commercio. Non sarà data evasione alla richiesta di schemi al di 
fuori dell’elenco di marche qui riportato. 


TELEVISORI 

FARENS 

FARFISA 

NIVICO 

NORD MENDE 

SONY 

STANDARD 

ABC 

FIMI 

NOVA 

STEWARD WARNER 

ACEC 

FIRTE 

NOVAUNION 

STILMARK 

ADMIRAL 

GADO 

NOVAK 

STOCK RADIO 

A.L.I. 

G.B.C. 

N.R.C. 

STROMBERG CARLSON 

ALLOCCHIQ BACCHINI 

GELOSO 

NUCLEOVISION 

SUPERLA 

AMERICAN TELEVISION 

GENERAL ELECTRIC 

OLYMPIC 

SYLVANIA 

ANEX 

GERMANVOX WEGA 

OREM 

TECHMASTER 

ANGLO 

GRAETZ 

OPTIMUS 

TEDAS 

ART 

GRUNDIG 

PANART 

TELECOM 

ARVIN 

HALLICRAFTERS 

PHILCO 

TELEDRESDEN 

ATLANTIC 

HOMELIGHT 

PHILIPS 

TELEFOX 

ATLAS MAGN. MAR. 

HUDSON 

PHONOLA 

TELEFUNKEN 

AUGUSTA 

IBERIA 

POLYFON 

TELEMASTER ZADA 

AUTOVOX 

IMCA RADIO 

POMA 

TELEREX 

BECCHI ELECTA 

IMPERIAL 

PRANDOtU 

PRESTEL 

TELESTAR 

BEIRUTH 

INCAR 

TELEVIDEON 

BELL 

INELCO 

PRISMA 

TELEWATT 

BELVIS 

INFIN 

PYE 

THELETRON 

BEYOND 

IRRADIO 

RADIO BELL 

THOMSON 

BLAUPUNKT 

ITALRADIO 

RADIOMARELLI 

TONFUNK 

BRAUN 

ITALVIDEO 

RADIO RICORDI 

TPA BELL 

BRION VEGA 

ITELECTRA 

RADIOSON 

TRANS CONTINENTS 

CAPEHART-FARNS-WORT 

JACKSON 

RADIO VAR 

TRANSVAAL 

CAPRIOTTI CONTINENTAL KAISER RADIO 

RAJMAR 

TRIPLEX 

CARAD 

KAPSCH SOHNE 

RAYMOND 

TUNGSRAM 

CASTELFRANCHI 

KASTELL 

RAYTHEON 

ULTRAVOX 

CASTOR 

KENDALL’S 

R.C.A. 

UNDA 

CBS COLUMBIA 

KENNEDY 

R.C.I. 

URANYA 

CENTURY 

KENT’S 

RECOFIX 

VAR RADIO 

CETAVOX 

KORTING 

REFIT 

VEGA 

C.G.E. 

KUBA 

REMAN 

VICTOR 

CONDOR 

LA SINFONICA 

RETZEN 

VISDOR 

CONSUL. 

LA VOCE DELLA RADIO 

REX 

VISIOLA 

CONTINENTAL ELECTRIC 

LE DUC 

ROYAL ARON 

VIS RADIO 

C.R.C. 

LOEWE OPTA 

SABA 

VOCE DEL PADRONE 

CREZAR 

MABOLUX 

SAMBER'S 

VOXSON 

CROSLEY 

MAGNADYNE 

SANYO 

WATT RADIO 

DAMAITER 

MAGNAFON 

S.B.R. 

WEBER 

DUCATI 

MAGNAVO/ 

SCHARP 

WEGA 

DUMONT 

MARCUCCI 

SCHAUB LORENZ 

WEST 

EFFEDIBI 

MASTER 

SELECO 

WESTINGHOUSE 

EFFEPI 

MATELCO NATIONAL 

SENTINEL 

WESTMAN 

EKCOVISION 

MBLE 

SER 

WINDSOR 

EMERSON 

METZ 

SIEMENS 

WUNDERCART 

ERRECI 

MICROLAMBDA 

SIERA 

WONDERSEN 

ERRES 

MICROM 

SIMPLEX 

ZADA 

ETERPHON 

MINERVA 

SINGER 

ZENITH 

EURONIC 

MIVAR 

SINUDYNE 


EUROPHON 

MOTOROLA 

SOCORA 


EXPORT 

NAONIS 

SOLAPHON 



Ogni schema costa L 8Q0 ma gli Abbonati lo pagano solo 600 lire. Per farne richiesta 
è necessario inviare l'importo a mezzo vaglia o C.C.P. 3/16574 intestato a RADIOPRA- 
TICA, Via Zuretti 50, 20125 MILANO. 










f PRONTUARIO 
DELLE VALVOLE 
ELETTRONICHE 

Queste pagine, assieme a quelle che verranno pubblicate 
nei successivi numeri della Rivista, potranno essere staccate 
e raccolte in un unico raccoglitore per formare, alla fine, un 
prezioso, utilissimo manualetto perfettamente aggiornato. 
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DOPPIO DIODO 
TRIODO RIV, 
AMPL. B F. 
(zoccolo loctal) 


Vf = 12,6 V 
If = 0,15 A 


Va = 250 V 

Vg = —9 V 

la 9,5 mA 



I4E7 

Vf = 12,6 V 

Va 

= 

250 V 

DOPPIO DIODO 

If = 0,15 A 

V«r 

SS. 

100 V 

PENTODO RIV. 


Vg' 

— 

—3 V 

AMPL. B.F. 


la 

SS 

7,5 mA 

(zoccolo loctal) 


Ig 2 

= 

1,6 mA 
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14F8 

DOPPIO TRIODO 
OSC. AMPL, 
(zoccolo lodai) 


Vf = 12,6 V 
If = 0,15 A 


Va 

Rk 

la 


= 250 V 
= 500 ohm 
= 6 mA 



14GT8 

DOPPIO DIODO 
TRIODO RIV. 
AMPL. B.F. 

(zoccolo noval) 


Vf = 
If = 


14 V 
0,15 A 


Va 

Vg 

la 


= 250 V 
= —3 V 
= 0,7 mA 



14H7 

PENTODO 
AMPL. AJF. 
(zoccolo lodai) 


Vf ss 12,6 V 

Va 

— 

250 V 

If ss 0,15 A 

Vg 2 

= 

150 V 


Rk 

— 

180 ohm 


la 

SS 

10 mA 


Ig 2 

SI 

33 mA 



14J7 

TRIODO ■ EPTODO 
CONVERTITORE 
(zoccolo lodai) 


Vf = 
If = 


12,6 V 
0,15 A 


trìodo 

Va 

Rg 

la 

pentodo 


100 V 
50 Kohm 
3,2 mA 


Va 

SS 100 

V 


SS 100 

V 

Vg> 

ss —3 

V 

la 

= u 

mA 

Ig 3 

ss 2,6 

mA 



14N7 

DOPPIO TRIODO 
AMPL. B.F. 
(zoccolo lodai) 


Vf « 12,6 V 
If » 03 A 


Va 

Vg 

la 


= 250 V 
=: V 

s= 9 mA 
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CONSULENZA 

TECNICA 

Chiunque desideri porre quesiti su qu:dsiusi argomento tinnito. può interpi-llarei 
.1 mezzo lettera 01 cartolina indirizzando a: « RADIOPK V I le \ > sttiovc Consiiii n/a Ttcnks 
Via FURETTI 52 - Milano. ! quesiti devono essere aetoinpagnati da L. 600 in francobolli 
per gli abbonati L. 400. Per la richiesta di uno schema elettrico di radioapparato di tipo 
oiumcrvialt inviare I. M00. Per schemi di nostra progettazione richiedere il preventivo. 


RADIOPRATICA riceve ogni giorno dai suoi Lettori decine di lettere con le richieste 
di consulenza più svariate, anche se in massima parte tecniche. Noi siamo ben lieti 
di aiutare i Lettori a risolvere / loro problemi, ma ci creeremmo dei problemi ben più 
grossi se dedicassimo tutto il nostro tempo alla corrispondenza e trascurassimo il re¬ 
sto „ Tutte le lettere che riceviamo vengono lette ed esaminate; non a tutte è possibile 
rispondere. 


Mi rivolgo a voi per un consiglio tecnico. 
Volendo realizzare il generatore sinusoidale 
presentato sul fascicolo dii settembre 70 della 
rivista, non sono riuscito a reperire la lam¬ 
pada da 24 V - 0,025 A. Potete indicarmi un 
qualsiasi negozio nella città di Milano dove 
io possa acquistare questo componente? 

PAOLO FASSORA 
Lugano 

La lampadina che lei non riesce ad acqui¬ 
stare può essere sostituita con una da 24V - 
40 mA, che viene venduta presso tutte le sedi 
della G B C italiana con la sigla di catalogo 
GH/400. 

Ci permettiamo di ricordarle che il valore 
di 0,025 A corrisponde a 25 mA. 

• 

Vorrei costruire il trasmettitore presentato 
sul fascicolo di gennaio dello scorso anno, 
ma vorrei sapere quale tipo di antenna deb¬ 
bo installare per raggiungere le massime pre¬ 
stazioni dell'apparato. Vorrei inoltre sapere, 
fra i due tipi di trasmettitori, quello ora ci¬ 
tato e quello presentato sul fascicolo di no¬ 
vembre '69, quale dà i migliori risultati 

PIMTUCCI ANSELDO 
Firenze 

Per quanto riguarda il tipo di antenna da 
accoppiare al suo trasmettitore, le consiglia¬ 
mo di consultare una analoga risposta pre¬ 


sentata su questa stessa rubrica nel fasci¬ 
colo di gennaio '69. Fra i due trasmettitori, 
da lei presi in esame, le consigliamo di rea¬ 
lizzare quello presentato sul fascicolo di gen¬ 
naio dello scorso anno. 

• 

Sono un vostro fedele lettore, pensionato 
ed ex telecablografìsta e vorrei installare di 
persona un efficace antifurto in un locale di 
mia proprietà. Posseggo un manuale ricco di 
schemi di impianto di circuiti antifurto, che 
non mi appaiono molto chiari e che io riten¬ 
go superati dagli attuali sistemi ad ultrasuoni, 
raggi monocromatici all'infrarosso, ecc... 

Ora gradirei sapere se potete fornirmi, con 
tutte le necessarie istruzioni per l'installazio¬ 
ne, un simile circuito, munito di sirena di al¬ 
larme. 

VENTURA PIETRO 
Roma 

Il nostro consiglio è quello di costruire il 
progetto presentato sul fascicolo di dicem¬ 
bre '69 di RADIOPRATICA, sostituendo la fo¬ 
toresistenza ORP 60 della Philips con la DF/ 
1170 della GBC. Per 1'emissione del raggio lu¬ 
minoso utilizzi un proiettore dotato di una 
normale lampadina ad incandescenza, per es. 
da 12 V-5 W, munito di riflettore parabolico 
con opportuno sistema ottico. La lampadina 
deve essere leggermente sottoalimentata e il 
sistema ottico deve essere dotato di un nor- 
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male miro per raggi infrarossi. Qualsiasi ne¬ 
gozio, specializzato nella vendita di materiali 
ottici, potrà fornirle il materiale necessario 
con le istruzioni. Il circuito può essere ali¬ 
mentato con una normale batteria per auto 
da 12 V-50 ampere-ora. La batterìa deve esse¬ 
re periodicamente ricaricata tramite apposito 
alimentatore da rete. 


Sono un appassionato lettore della vostra 
rivista e vi scrivo per avere un consiglio. Vor¬ 
rei costruire un trasmettitore per le gamme 
d'onda comprese tra i 200 e i 300 metri. Mi 
sarei orientato verso il progetto presentato 
nel fascicolo di gennaio desilo scorso anno, 
ma vorrei sapere quali modifiche si debbono 
apportare al circuito di alta frequenza per 
trasmettere sulla lunghezza d'onda compresa 
tra 1 200 e i 300 metri. 

Vorrei inoltre sapere se mi è possibile: pi¬ 
lotare il trasmettitore, cosi modificato con un 
circuito VFO. 

PERNATOZZI LUIGI 
Campobasso 



Non le consigliamo di modificare il proget¬ 
to originale del trasmettitore da lei citato. 
Per trasmettere sulla gamma delle onde me¬ 
die conviene assai di più ricorrere ad un ap¬ 
posito progetto. Ma a questo punto dobbiamo 
ricordarle che le onde medie sono riservate 
alle comunicazioni commerciali e non si può 
in alcun modo lavorare su questa banda di 
frequenze, perché, andando « in aria », anche 
con una potenza inferiore ai decimi di watt, 
si può essere immediatamente individuati 
dai competenti organi addetti al controllo del¬ 
le radiotrasmissioni. Ma se lei proprio insiste 
nel volersi esercitare nelle trasmissioni ad on¬ 
de medie, le consigliamo di realizzare il tra 
smettitore, di ridottissima potenza, presenta 
to sui fascicolo di gennaio '65 della rivista 

Oggi si parla molto di circuiti integrati, 
ma ci si occupa poco degli strumenti analiz¬ 
zatori di questi circuiti. Per esempio, mi è 
capitato di sentir parlare dell'analizzatore 
METRIX TX935 della ITT Standard. 

Voi ne sapete qualcosa? In caso affermativo 
potreste citare le caratteristiche fondamentali 
di questo strumento?. 



GIANNI CASIRAGHI 
Monza 





















































Questo tipo di analizzatore di circuiti inte¬ 
grati logici è manuale ed automatico, adatto 
per tutti i tipi di circuiti integrati, compresi 
i MOS. Lo strumento, che è dotato di carat 
te ostiche eccezionali per la sua grande versa¬ 
tilità e precisione, effettua tutte le prove di 
carattere logico ed analogico e le vere misure 
di corrente di ingresso e di uscita. 

La sua caratteristica essenziale è la possi¬ 
bilità da parte delì'utilizzatore di intervenire 
a tutti gli stadi delle misure per controllare 
il funzionamento del campione, la corrispon¬ 
denza esatta dei dati di prova, la causa del 
rifiuto e la natura del guasto del circuito in 
esame. Inoltre l'utilizzatore può intervenire 
rapidamente per cambiare i dati di prova e, 
senza difficoltà, cablare i cassetti di program¬ 
mazione automatica. 

Una serie di accessori ne estende le possi¬ 
bilità di misura allo studio dei circuiti inte¬ 
grati in laboratorio. L'accessorio T4935A, ad 
esempio è un multisferatore, per diversi se¬ 
gnali d'orologio, utilizzato nella tecnica MOS. 


porata. Si trattai del ricevitore GALLO - mod. 
Ghibli. Il funzionamento non è del tutto sod¬ 
disfacente ed ho deciso di sostituire qualche 
valvola e 1 componenti dii maggior importan¬ 
za. Prima di iniziare 11 lavoro, tuttavia, mi 
piacerebbe analizzare lo schema elettrico del 
ricevitore. Ma non so proprio dove trovarlo; 
anzi, temo che trattandosi di un apparato 
molto vecchio sia quasi impossibile trovare 
lo schema. Voi siede in grado di aiutarmi? 

MAURO MARTELLI 
Pescara 

Il ricevitore che le è stato regalato è ali¬ 
mentato con una tensione anodica provenien¬ 
te da un gruppo motore-dinamo, e sotto que¬ 
sto aspetto il ricevitore presenta taluni aspet¬ 
ti di originalità che non mancheranno di in¬ 
teressare molti altri lettori. Ecco il motivo 
principale per cui abbiamo deciso di pubbli¬ 
care io schema elettrico. 

• 


• Sono un vostro abbonato ed anch'io vi scri¬ 

vo per ottener dai voi alcuni chiarimenti. Ho 
Mi è stata regalata una vecchia autoradio, acquistato, in questi tempi, una partita di 

che funziona con una piccola dinamo incor- condensatori ceramici che, contrariamente a 
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quanto' avviene per i condensatori di produ¬ 
zione nazionale, portano impresse delle sigle 
che per me sono indecifrabili e non mi per¬ 
mettono di risalire al reale valore capacitivo 
dei componente. Per esempio ripeto alcune si¬ 
gle: 25 Jf, 85 Hf, 13 Df, 2 Cf. Siete in grado 
voi, servendovi di questi dati, di risalire alle 
capacità dei condensatori? Forse che in que¬ 
ste sigle è ci tatto anche il valore della tensione 
di lavoro? Lai sigla CW che cosa significa? 

GIUSEPPE CASTRONOVO 
Caltanissetta 

Purtroppo non esiste un codice unificato 
per definire le caratteristiche elettriche dei 
condensatori. E si potrebbe dire addirittura 
che ogni casa costruttrice adotti un particola¬ 
re sistema simbolico, anche se molt^ strie so¬ 
no comuni nel nostro e in altri paesi.. Per ri¬ 
solvere il suo problema, lei può ricorrere a due 
soluzioni diverse: chiedere spiegazioni alla dit¬ 
ta fornitrice,, oppure servirsi di un capacime¬ 
tro, tenendo conto che molti tester di produ¬ 
zione attuale sono in grado di valutare anche 
la capacità. 

La sigla CW può avere diversi significati e 
per attribuirle quello esatto occorre seguire 
il testo in cui essa è citata. Per esempio, nel 
linguaggio radiantistico, questa sigla sta a si¬ 
gnificare: trasmissione in radiotelegrafia, cioè 
trasmissione, a mezzo onde radio, di segnali 
in codice Morse. 

• 

Sto riparando un ricevitore Phonola mod. 
5585, ma per riportare l’apparato nelle mi¬ 
gliori condizioni di funzionamento dovrei co¬ 
noscere i valori esatti delle tensioni sui pie¬ 
dini delle valvole. Potete aiutarmi? 

FRANCO BARBIERI 
Venezia 

Tutte le tensioni, misurabili sugli elettrodi 
delle valvole, sono elencate neH'apposita ta- 
beliina riportata a pie’ di schema teorico del 
ricevitore che ben volentieri pubblichiamo. E 
per aiutarla ancor più nel suo lavoro di ripa¬ 
razione, le ricordiamo che il valore della me¬ 
dia frequenza del ricevitore è di 468 Kc/s. 

• 


que a voi per sapere quali modifiche dovrei 
apportare al mio ricevitore per l’ascolto del¬ 
le onde ultracorte. 

GIULIO SIRONI 
Genova 

Quella che lei chiama una banda di fre¬ 
quenze è in realtà un insieme di numerose 
bande, che non è possibile esplorare, tutte 
assieme, in modo continuo. Per l’ascolto delle 
onde ultracorte è quindi necessario realizza¬ 
re un certo numero di convertitori adatti per 
un certo numero di frequenze, quelle che più 
la interessano. Sulla rivista ci è capitato più 
volte di presentare progetti di convertitori, a 
valvole e a transistor, per molti tipi diversi 
di gamme di frequenza. Attualmente, peraltro, 
esistono in commercio dei moduli di servizio, 
che convertono le frequenze delle gamme ul¬ 
tracorte in valori assolutamente normali, pre¬ 
senti in tutti i ricevitori radio di tipo com¬ 
merciale. 


Volendo ampliare il mio sistema di stru¬ 
mentazione, mediante l’acquisto di un oscil¬ 
loscopio per il servizio TV e di un oscillatore 
per la taratura degli apparecchi radio, sia a 
modulazione di ampiezza sia a modulazione 
di frequenza, mi ritengo indeciso sulla scelta, 
anche perché il mercato offre una vasta gam¬ 
ma di strumenti ed io vorrei contenere la spe¬ 
sa entro l’ordine delle 200.000 lire. Desidero 
avere 11 vostro competente parere 

MARONGIU GIOVANNI 
Cagliari 

Un ottimo oscilloscopio, di costo inferiore 
alle 200.000 lire, è il tipo LB0-52 B della LEA¬ 
DER. Volendo acquistare uno strumento di 
prestazioni migliori (doppia traccia, trigger, 
ecc.) le consigliamo il tipo OS-456 della SAN- 
WÀ. ma in questo caso il prezzo si aggira in¬ 
torno alle 400.000 lire= Entrambi gli strumenti 
citati sono di tipo « ibrido », cioè pilotati a 
valvole e a transistor e sono distribuiti in Ita 
lia dalla Larir - Viale Premuda, 38/A - Milano, 
alla quale può rivolgersi per maggiori dettagli. 

• 


In un apparecchio radio, non funzionante. 
Sono in possesso dii un ricevitore commer- ho trovato due transistor in cortocircuito, 

ciale che, pur essendo dotato di molte gam- Questi sono di tipo 2G339A e 2G374. Questi 

me d’onda, è privo di quella che a me inlte- transistor non esistono in commercio o, ai- 

ressa di più, la gamma di frequenze compre- meno, non sono riuscito a trovarli presso i to¬ 
se fra i 30 MHz e i 300 MHz. Mi rivolgo dun- cali rivenditori di materiali radioelettrici. Sa- 
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pete diradi con quali transistor corrispondenti 
posso sostituirli? 

BRUNO» BARBIERI 
Piacenza 

Se la tensione fra emittore e collettore non 
supera i 12 V, i transistor da lei citati possono 
essere sostituiti con i tipi AC194 e AC192. 
In ogni caso è meglio ricorrere ai transistor 
ora citati che non ai loro equivalenti, che so¬ 
no TAC187 e TAC126, dato che questi presen¬ 
tano guadagni e frequenze di taglio di valore 
inferiore. 


Sono un assiduo lettore di questa rivista e 
mi rivolgo a voi per i seguenti motivi. 

Molto spesso stabilisco collegamenti radio 
con un amico lontano da me dii circa 80 Km. 
Purtroppo, per assicurarmi Fappuntamento, 
sono costretto ad annunciarmi in anticipo per 
mezzo del telefono. Per evitare questo vorrei 
disporre di un apparato che al passaggio in 
trasmissione di un interlocutore desse un se¬ 
gnale ottico od acustico all'altro interlocuto¬ 
re. A me sembra dii aver notato uno schema 
in grado di risolvere il problema in uno dei 
vostri fascicoli arretrati dii Radiopratica, ma 
non riesco a trovare più quel fascicolo. Vi 
sarei dunque grato se poteste offrirmi le ne¬ 
cessarie delucidazioni, sapendomi anche dire 
dove è stato eventualmente trattato questo 
argomento. 

TRENTO BARGIACCHI 
Civitavecchia 

Se Tapparalo ricevente non rimane costan¬ 
temente in funzione, non è possibile ottenere 
un avvertimento di chiamata. I normali di¬ 
spositivi di questo genere sono i campanelli 
elettrici e le lampadine, che entrano in azione 
perché sollecitati da una apposita emissione 
del trasmettitore; ciò per non costringere gli 
interlocutori ad una continua attenzione verso 
la stazione ricevente. Ma per evitare di ascol¬ 
tare in continuità il rumore di fondo, quan¬ 
do non si comunica, occorre munire Tappa- 
rato ricevente di un circuito silenziatore. Sul 
fascicolo di agosto 69 è stato presentato un 
progetto che si presta alla soluzione del suo 
problema. 

• 

Ho realizzato il trasmettitore in fonia pre¬ 
sentato sul fascicolo di dicembre '68. A lavo¬ 
ro ultimato non sono rimasto soddisfatto dei 
risultati ottenuti, che si sono rivelati di gran 
lunga inferiori a quelli da me auspicati. La 



RISPOSTA ALLE DOMANDE TEC¬ 
NICHE CHE RIVOLGETE AL NO¬ 
STRO UFFICIO CONSULENZA, U- 
TILIZZATE QUESTO MODULO E 
SARETE SENZ ALTRO 

ACCONTENTATI 


portata non supera i 50 m., mentre nell'arti¬ 
colo è detto che con questo apparato si pos¬ 
sono raggiungere i 500 Km. La tensione ano¬ 
dica nello stadio a radiofrequenza è di 300 V; 
il valore della corrente, quando si esclude 
l’antenna, è di 3 mA. Quando elimino il mil- 
liamperometro, il soffio emesso dal ricevito¬ 
re aumenta notevolmente e non varia di in¬ 
tensità pur manovrando il compensatore 
C15. Attendo da voi una risposta ricca di 
consigli e di suggerimenti. 

DANIELE FRANCIONI 
S. Marino 

Per quanto possiamo desumere dai dati 
da lei citati è ovvio arguire che il suo tra¬ 
smettitore non eroga potenza nel circuito a 
radiofrequenza. Infatti, per un funzionamen¬ 
to corretto, l'assorbimento, pur nelle condi¬ 
zioni ideali di taratura, deve essere maggio¬ 
re. A lei non resta che effettuare un accurato 
controllo dello stadio AF, servendosi di un 
generatore di segnali e di un grid-dip. 


Spettabile Radiopratica, 


data 


spazio riservato all’Ufficio Consulenza 

Abbonato 

richiesta di Consulenza N° 

SI 

NO 

schema 

consiglio varie 

































firma 


GENERALITÀ DELLO SCRIVENTE 

nome 

cognome 


via 

N" 


Codice 

Città 


Provincia - 



(scrivere in stampatello) 




PER ESSERE CERTI DI A- 
VERE UNA RISPOSTA 
TECNICA INCLUDERE LI¬ 
RE 600 (gli Abbonati Lire 
400) IN FRANCOBOLLI per 
rimborso spese segreteria 
e postali. 

































VIA ZURETTI 50 
20125 - MILANO 


Nei prezzi indicati so¬ 
no comprese spese di 
spedizione e imballo. 
Potete fare richiesta 
della merce illustrata» 
in queste pagine ef¬ 
fettuando il versa¬ 
mento dell relativo im¬ 
porto anticipatamente 
su! nostro c, c. p. 
3/16574 a mezzo va¬ 
gli il o contrassegno 
maggiorato di L. 50GL 


. 


: 

i 

: 


Soddisfatti o rimborsati 

Le nostre scatole di montaggio sono 
fatte di materiali, di primarie marche 
e corrispondono esattamente alla de¬ 
scrizione. Se la merce non corrispon¬ 
de alla descrizione, o comunque se 
potete dimostrare di non essere sod¬ 
disfatti dell'acquisto fatto, rispeditela 
entro 7 giorni e Vi sarà RESTITUITA 
la cifra da Voi versata. 


PER FACILITARE AL MASSIMO I VOSTRI ACQUISTI 


INDISPENSABILE 
INIETTORE 
DI SEGNALI 

L'unico strumento che per¬ 
mette di individuare imme¬ 
diatamente ogni tipo di in¬ 
terruzione o guasto in tutti 
i circuiti radioelettrici. 

La scatola di montaggio per¬ 
mette di realizzare uno stru¬ 
mento di minimo Ingombro, 
a circuiti transistorizzato, ali¬ 
mentato a pila, con grande 
autonomia di servizio. 

SCATOLA DI MONTAGGIO 


O' 





SUPERNAZIONAL 


transistor 


Un ottimo 
circuito radio 
transistorizzato 
di elevata 
potenza in un 
elegante 
mobiletto di 
plastica antiurto 

IN SCATOLA 
MONTAGGIO 


Questo kit vi darà la soddisfazione di auto 
costruirvi una eccellente supereterodina a 7 
transistor economicamente e qualitativamente 
in concorrenza con i prodotti commerciali del¬ 
le grandi marche più conosciute ed apprezzate, 
non solo ma è talmente ben realizzato e com¬ 
pleto che vi troverete tutto il necessario per 
il montaggio e qualcosa di più come la cinghia- 
custodia e le pile per l’alimentazione. 


COMPLETO DI 


ISTRUZIONI 


alimentazione: 6 volt 
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impedenza 8 ohm a 800 Hz 
collegabili a impedenze da 4 a 16 ohm 
potenza massima in ingresso 
200 millwatit 

gamma di frequenza da 20 a 1200 Hz 
sensibilità 115 db a 1000 Hz con 1 mW 
di segnale applicato 
Peso 30C grammi 


950 


Qualcosa di nuovo per le vostre orecchie. Certamente avrete pro¬ 
vato l'ascólto in cuffia, ma ascoltare con il modello DH02S stereo 
rinnoverà in modo clamoroso la vostra esperienza. 

Leggerissime consentono, cosa veramente importante, un ascolto 
« personale « del suono sterofonico ad alta fedeltà senza che que¬ 
sto venga influenzato da! riverbero, a volte molto dannoso, del¬ 
l'ambiente. 



La linea elegante, 
il materiale 
qualitativamente 
selezionato concorrono 
a creare quel confort 
che cercate 
nell’ascoltare 
i vostri pezzi 
preferiti. 









IVI O D U L II-: 

- O T A T* L® tecn0 * 0 9 la c ^ e U ha visti nascere è quella più 

A Si I AT avanzata della tecnica dei transistor, il loro Impiego 

^ ^ H I è quindi semplicissimo, il costo basso e le possibi¬ 

li IL I D \J lità limitate solamente dalla vostra fantasia. 



Dai cervelli elettronici ai 
circuiti del dilettante i 
moduli a stato solido (o 
Rogati) sono una mera¬ 
viglia dell’elettronica mo¬ 
derna. 

Piccoli, compatti, questi 
blocchetti di resina rac¬ 
chiudono dei circuiti più 
o meno complessi che 
danno modo, con pochi 
altri elementi e poco tem¬ 
po, di costruire apparec¬ 
chiature elettroniche fra 
le più disparate. 


A partire 
da un 
minimo di 

II s 
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Tipo 

Caratteristiche' 

N. catalogo 

Lire 

Trasmettitore 
microfonico FM 

Trasmette la voce alla radio 
FM: il microfono è di tipo qual¬ 
siasi. di alta impedenza. 

19-55277 

2.950 

Sirena elettronica 

Funziona a pulsante 

19-55053 

2.950 

Antifurto elettronico 

Per operazioni con rottura di 
contatto: fornisce un suono acu¬ 
to di allarme 

19-55061 

2.950 

Amplificatore 
per amplivoce 

Per microfono ad alta impeden¬ 
za, con altoparlante da 8 ohm 
di qualsiasi diametro 

19-55111 

2.950 

Preamplìficatore 
per microfono 

Accresce l'uscita del vostro mi¬ 
crofono al massimo valore 

19-55152 

2.950 

Amplificatore 
per citofono 

Il citofono completo: abbisogna 
solo di due altoparlanti e della 
batteria 

19-55137 

2.950 

Amplificatore per telefono 

Collesa il vostro auricolare te¬ 
lefonico con un altoparlante 

19-55129 

2.950 

Bambinaia elettronica 

Vi riporta il suono che proviene 
dalla culla 

19-55145 

2.950 

Lampeggiatore elettronico 

Accende alternativamente due 
lampadine con frequenza di cir¬ 
ca 100 cicli al minuto 

19-55194 

1 050 

Metronomo elettronico 

Regolabile tra 40 e 200 battute 
al minuto 

19-55202 

1350 

Ttrasmettitore per 
microfono 

Fa uscire ia vostra voce daila 
radio AM con raggio di 10 20 

rn di trasmissione 

19-55228 

2.950 

Richiamo elettronico 

Simula il canto di numerosi uc¬ 
celli 

19-55178 

2 950 

Relè elettronico 

Per interruttori controllati a 6 V 
con azione su corrente di 0,5 A 

19-55079 

2.950 

Convertitore per 

FM e VHF 

Permette l'ascolto della polizia, 
dei pompieri e dei bollettini me¬ 
teorologici 

19-55368 

5.000 





ALTOPARLANTE 

SUPPLEMENTARE 

Quando capita di dovere collegare 
ad un qualsiasi impianto di ampli¬ 
ficazione audio un altoparlante sup¬ 
plementare sorge sempre il proble¬ 
ma di dove collocarlo e come. 
Questo altoparlante in custodia ha 
la possibilità di affrontare e risolve¬ 
re ogni problema: si può appog¬ 
giare od appendere, il contenitore 
è compatto e leggero, antiurto 
quindi per lui lo spazio non è un 
problema. Il cono dell'altoparlante 
è ben protetto. Utilissimo in auto. 


1 


800 


Impedenza 6 ohm 
potenza 3/4 watt 
larghezza 10 cm 
profondità 5 cm 
altezza 10 cm 


POTENTI RADIOTELEFONI 

O g\ cad. 

Otooo 


1 WATT 
PER 3 CANALI 

IN PARLA-ASCOLTA 


• per campeggiatori, sportivi, cacciatori, naviganti 

• per i geometri, i tecnici TV. i telefonisti 

• leggeri, maneggevoli, eleganti 


3 canali stabilizzati a cristallo 
Jack per la ricarica 
dell'accumulatore 
Ricevitore Supereterodina 
con sensibilità di 
1 microvolt solamente 
Indicatore dello stato di 
carica delle batterie 
Modulatore Push-Pull cori 
« Amplificatore di Banda » 
Jack per l'alimentazione con 
esclusione della batteria o 
acc. interno 

Presa per auricolare ed 
antenna 


Difficilmente riuscirete a trovare una 
coppia di radiotelefoni con queste pre¬ 
stazioni, di questa qualità ed ad un 
prezzo così conveniente. Intanto la 
possibilità di operare su tre canali con 
la rispettabile potenza di 1 watt, di 
quelli veri s’intende, non gonfiati. Ciò 
vi mette in grado di affrontare qualsiasi 
situazione, soprattutto considerando che 
la sensibilità di cui disporrete in an¬ 
tenna per il funzionamento della sezio¬ 
ne ricevente supereterodina è di 
1 solo microvolt. Senza considerare 
poi la possibilità di alimentazione in 
corrente alternata, la possibilità di va¬ 
riare lo - squelch » ed il controllo' au¬ 
tomatico antidisturbo per una chiara ri¬ 
cezione. 




























KIT PER CIRCUITI 
1X11 STAMPATI 

Potrete 
abbandonare 
5 fili 
svolazzanti 
e aggrovigliati 
con questo kit 
i vostri 
circuiti potranno 
fare invidia alle 
costruzioni più 
professionali 


La completezza e la facilità d’uso 
degli elementi che compongono 
questa « scatola di montaggio » per 
circuiti stampati è veramente sor¬ 
prendente talché ogni spiegazione o 
indicazione diventa superflua men¬ 
tre il costo raffrontato ai risultati è 
veramente modesto. Completo di 
istruzioni, per ogni sequenza della 
realizzazione. 




ALIMENTATORE 

STABILIZZATO 



con 
. uscita 
lineare 
in 
CC. 


tensione d'entrata 22Gv ca 
tensione d'uscita G-12v cc 
massima corrente d’uscita 300 ma 
potenza dissipata 3 watt ± 



IMPARATE IL MORSE 
SENZA FATICA! 





alimentazione 9v a 
batteria 
trasmissione in AM 
onde corte 
potenza di uscita 
loo miI!(watt 


VI aiuterà un tasto di caratteristiche professionali 
fornito di regolatori di corsa e di pressione per 
adeguarlo alle vostre possibilità il quale si avvale 
di un generatore di nota trasmittente in modulazione 
di ampiezza. Per metterlo in funzione dovrete fare 
molto poco, collocare nell’apposito alloggiamento 
ia pila da 9v e poi il circuito a stato solido che ne 
costituisce la parte elettronica farà il resto trasmet 
tendo i vostri messaggi alla vostra radio con la po 
utenza di 10 milliwatt. 


r 


Questo semplice ma funzionale apparecchio è in 
grado di mettervi al sicuro da tutti i problemi di 
alimentazione dei circuiti elettronici che richiedano 
tensoni variabili da 0 a 12 volt in cc. 


IN SCATOLA DI MONTAGGIO 


Avvalendosi delle più moderne tecniche del¬ 
l'impiego dei transistor di potenza per la 
conversione della ca in cc questo circuito 
vi assicura delle eccellenti prestazioni di 
caratteristiche veramente professionali. La 
realizzazione, anche sotto il profilo estetico, 
non ha niente da invidiare a quella di stru¬ 
menti ben più costosi ed in uso di labora- 
tori altamente specializzati. Fa uso di quat¬ 
tro diodi al silicio collegati a ponte, di un 
diodi zener e di un transistor di potenza. 
E' fornito delle più complete istruzioni di 
montaggio e d'uso 


SALDATORE ELETTRONICO UNIVERSAL 70 

Tramite un particolare sistema elettronico si possono avere due temperature di 
esercizio una di preriscaldo e una per richieste di maggiore energia. Le due fasi 
sono indicate dall'intensità luminosa di una lampadina lenticolare che provvede 
ad illuminare la zona dove opera la punta di rame la quale esiste in differenti 
versioni dj potenza nel tipo inox o normale. 



tensioni 
d'esercizio 
125-230- 
potenza min 
45W max 90W 
punte di 
rame, mod 40 
piccole e 
medie saldat. 
L punte di rame: 
mod. 45 per 
saldat. di 
massa 
punte inox: 



NUOVO 


500 


SALDATORE ELETTRICO 
TIPO USA 

L’impugnatura in gomma di tipo fisiologico 
nò fa un attrezzo che consente di risolvere quei problemi di sal¬ 
datura dove la difficile agibilità richiede un efficace presa de par¬ 
te deil'operatcre. Punta di rame ad alta dissipazione termica, 
struttura in acciaio. Disponibili punte e resistenze di ricambio. 
















EFFICIENTISSIMO 

COLLAUDATO 

ECONOMICO 

/CERCANIETALLI, CERCA 
TESORI TRANSISTORIZZATO 




IN SCATOLA DI MONTAGGIO 


alimentazione da 
batteria 9 volt 
profondità di 
penetrazione 20-40 cm 
completo istruzioni 
chiare e illustrate 


Questo favoloso strumento lavora alimentato a batteria è leggerissimo è costituito da due oscillatori a radio 
frequenza che tramite una spira irradiano il suolo o qualsasi altro materiale attraverso il quale si effettua la 
ricerca. Le variazioni del suono che si percepiscono indicano la presenza di metalli anche non ferrosi (oro, 
ottone, ecc.). Indispensabile per elettrotecnici ed idraulici. Riesce facilmente e sicuramente a scovare le tracce 
delle condotte elettriche o di qualsiasi altro tipo di conduttura attraverso le pareti delle abitazioni, sotto la 
sabbia, sotto terra ecc. 




Questo interfonico a stato so¬ 
lido comprende una unità pi¬ 
lota contenente i comuni cir¬ 
cuiti di amplificazione ed ali¬ 
mentazione, una unità di chia¬ 
mata e risposta « satellite ». 

E’ fornito di istruzioni e di 20 
metri di cavetto di collega¬ 
mento. 


4 


950 


950 


Di linea sobria 
ed elegante 
Di semplice e 
rapide messa 
in opera 

alimentazione a 
batteria dì 9 v 
interruttore 
regolatore di 
volume 
pulsante di 
chiamata 


I valori 
delle resistenze 
sono: 
da 15 ohm a 
10 Kohm, da 
15 khom a 10 
megahom. 
Per i 
condensatori: 
100, 1k, 2, 2k, 
4, 7k. lOk. 22k, 
47k, 100k, 220k 

picofarad. 


300 


OFFERTA 

SPECIALE 


1 PINZA ISOLATA A COCCODRILLO, un paio di robuste 
forbici pure isolate, 3 cacciaviti di misure e spessori diversi, 
da cm 5 a cm 22, attrezzi di primarie produzioni di acciaio 
cromato. Indispensabile ad ogni radiomontatore. Scorte li¬ 
mitate. 




























ITALY 





FABBRICA STRUMENTI 
E APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA 







VIA GRADISCA, 4 
TELEFONI 30.52.41/47 
30.80.783 
20151-MILANO 


DEPOSITI IN ITALIA : 

BARI ' Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

BOLOGNA - P.l. Sibani Attilio 
Via Zanardi, 2/10 
CATANIA - RIEM 

Via Cadamosto, 18 


TORINO - Rodolfo e Or. Bruno Pomè 
C.so D. degli Abruzzi, 58 bis 
PADOVA - Luigi Benedetti 
C.so V. Emanuele, 103/3 
PESCARA - P I. Accorsi Giuseppe 
Via Tìburtina, trav. 304 


FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Frà Bartolomeo, 38 
GENOVA • P.L Conte Luigi 
Via P. Saivago, 18 


ROMA - Tardini di E. Gereda e C. 
Via Amatrice, 15 












































LA MICRO 


TRASMITTÈNTE 

FRA LE DITA ! 


an,e »na! 

Emissione in mortV 000 mel 
« Sequenza n,odu '“'one 
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hanno già n^' 1 non la 

-•A'jr&s! 
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»o n /ÌVsseMo r de| ta Venfre sut >< 

montaggio della *■ SCa * 0,a « 
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,u, *o, Inviando antferf ,te df 

a mezzo vaoi.-i an,,c «Patamente 
servendovi d 9 J; a ns PO c S ‘ ale - oppuj 

3/16574 (non si ’» C ' Cp ' nu mero 
binazioni in contrat CCeHano or ' 

Porto di L 5 9nn e ® no) - '’lm- 
a-' RADIOPRATirf’ '" dirfz «ndo 
” "• 50 ■ 20125 Milano ' 3 2Ure, • 



